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STILL THE MOST COMPREHENSIVE 
GUIDE IN INDUSTRY... . Over 41,000 
Types listed—Replaced by the Sylvania 
ECG Semiconductor line. 


This newly-revised replacement guide has been 
compiled for the Service Technician and Hobbyist. 
Over 10,000 more semiconductor devices have been 
added to the many thousands listed in the previous 
edition. This guide lists semiconductor devices 
which are widely used in entertainment equipment 
and gives the recommended Sylvania ECG replace- 
ment for each type. GTE Sylvania cannot guarantee 
that these listed items provide an exact replacement 
in all applications. 


The information contained herein is believed to be accurate. However, 
no responsibility is assumed by Sylvania for its use nor for any infringe- 
ments of patents or other rights of third parties which may result from 
its use. Reproduction , without express permission, of editorial or 
pictorial content, in any manner, is prohibited. 


@ Copyright 1971 
by 
GTE Sylvania Incorporated 
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INTRODUCTION 


The ECG line of semiconductors is designed to 
minimize replacement parts inventory for the tech- 
nician and yet economically meet replacement needs 
of the wide variety of entertainment equipment 
which he encounters. Selective additions are made 
to the line from time to time to keep abreast of the 
many new types as they find their way into the field. 


This guide provides replacement considerations, 
complete specifications and outline drawings of 
these ECG products as well as a replacement section 
which cross references over 41,000 JEDEC types 
and manufacturers’ part numbers to the Sylvania 
ECG types which replace them. This replacement 
guide is the most comprehensive in the industry 
and is periodically revised to reflect the new types 
constantly being placed into service by equip- 
ment manufacturers. 


The ECG line additionally includes a solid state 
repair kit, the ECG303, containing the most recent 
replacement guide and the most commonly used 
semiconductors from the line—packaged small 
enough to fit into a tube caddy and replacing over 
20,000 types. 


REPLACEMENT 
CONSIDERATIONS 


The technical data given on the following pages 
are intended to show safe areas of ECG device 
operation and level of performance. They are not 
to be considered limits for new equipment designs. 
GTE Sylvania Incorporated cannot guarantee that 
the listed items provide an exact replacement in 
all applications. 


When replacing the original part with an ECG unit, 
certain mechanical and electrical requirements must 
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be observed. Compare the lead or terminal arrange- 
ment of the original part with the ECG replacement. 
If necessary, bend the leads to the proper basing 
arrangement and insulate them to prevent possible 
shorts. For socketed devices, cut the leads on the 
replacement to proper length. Check the outline 
dimensions of the replacement if mounting space 
is a problem. Replacement in untuned stages can 
generally be made with a minimum of effort. 


In case of tuned amplifiers, oscillators, etc., a check 
of the stage alignment may be in order to assure 
optimum performance. UHF, VHF and FM cir- 
cuits are especially critical. 


Replacement in high power audio stages should 
always be accompanied by a check on the transistor 
bias to prevent excessive dissipation and/or distor- 
tion. The equipment manufacturer's recommended 
procedure should be followed. 


When making replacements that require soldering 
of the ECG device leads, always use a small, hot 
iron and rosin core solder. If possible, a suitable 
heat sink, such as a pair of needle-nose pliers, 
should be positioned on the lead between the device 
and the solder joint. Do the soldering quickly. 


In the case of power devices requiring the use of an 
insulating washer, apply ECG 406 silicone grease to 
both sides of the washer to insure maximum thermal 
efficiency. 


To extend transistor life in high-power dissipation 
applications where a large thermal interface is not 
provided by the original equipment, the use of a 
heat sink is recommended when space permits. 
The ECG line includes a variety of transistor heat 
sinks, insulator kits, and heat sink compound for 
this purpose. 
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Collector-Base Base Emitter; Max. 

Voltage Collector-Emitter Voltage Collector 

Description Applications (BVCBO) Voltage (BVCEO) (BVEBO) Current 
PNP-Germanium RF Amp, Oscillator, Mixer, 2 20V (CER) min 20V 300 mA 


IF Amp of AM Radios 


5 

RF Amp, Oscillator, Mixer, 25 20V (CER) min 20V 300 mA 

IF Amp of AM Radios 

Audio Driver, Pre-amp, 30 16V (CER) min 20V 250 mA 

Power Output 

Audio Driver, Pre-amp, 32 32V (CES) 12V 500 mA 

Power Output 

Audio Driver, Pre-amp, 30 16V (CER) min 20V 250 mA 

Power Output 

Audio Driver, Pre-amp, 32 32V (CES) 10V 500 mA 

Power Output 

Audio Power Output 35V (CER) min 20V 7 Amps 

Audio Power Output 35V (CER) min 20V 15 Amps 

RF Amp, Oscillator, Mixer, IF 35 15V min 1V I5mA : 

Amp, All Band and FM Radios 

NPN-Silicon RF Amp, Oscillator, Mixer, IF 35 15V min 

Amp in UHF and VHF Applications 
5 
5 
0 
b 
5 
0 
2 
0 
0 


V 
NPN-Germanium V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
NPN-Silicon RF Amp, Oscillator, Mixer, IF Amp, 35V 15V min 0.5V 75 mA 
PNP-Germanium Audio Power Output for 65V 45V (CER) min 15V 7 Amps 
Matched Pair of ECG121 | Stereo and Hi-Fi, etc. 
30V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
2V 


PNP-Germanium 
PNP-Germanium 
NPN-Germanium 


NPN-Germanium 


- 
`< 
UO 

o 


ECG104 PNP-Germanium 
ECG104MP | Matched Pair of ECG104 


PNP-Germanium 


PNP-Silicon 


ECG107 1V 25 mA 


NPN-Silicon Audio Pre-Amp, Driver, Video 0 5V 500 mA 
Amp, Sync Separator 


NPN-Silicon 4 6V 600 mA 


Audio Amplifier, 5 
RF Amplifier 


5V 400 mA 


NPN-Silicon High Voltage Audio Power Output 300V 300V 
for 120-Volt, Line-Operated TV, 
Phono, Stereo, etc. 


2 
0 
PNP-Germanium 25 2V 200 mA 


ECG127 PNP-Germanium Horizontal and Vertical Deflection 350V 350V (CES) 2V 10 Amps 


RF Amp, Oscillator, Mixer, IF Amp 2 
for All Band Radios and VHF Service 


Amplifiers, Audio Power Output 


NPN-Silicon Audio Pre-Amp, Driver, 100V 80V (CER) 
Output, Video Amplifier 


IV l Amp 


7V 1 Amp 


PNP-Silicon Audio Pre-Amp, Driver, 100V 80V (CER) 
Output, Video Amplifier 
Audio Power Amplifier 8 60V (CER) 
ECG130MP | Matched Pair of ECG130 


V 

V 

V 
PNP-Germanium Audio Power Output for Auto Radio, 20V 
Matched Pair of ECG131 | Auto Stereo Tape Players, etc. 

V 

V 

OV 


ECG130 NPN-Silicon 5V 15 Amps 


10V 3 Amps 
Peak 


NPN-Silicon 5V 4 Amps 


3 
Audio Power Output 60 
0 


ECG153  |PNP-Silicon Audio Power Output 6 V 4 Amps 
NPN-Silicon Color/BW TV Video 300V 300V 7V 50 mA 
Output Amplifier 
NPN-Germanium Audio Power Amplifier 2 10V 3 Amps 
Peak 


ECG157 NPN-Silicon 3V 900 mA 


High Voltage Audio 300V 300V 
Power Amplifier 


Notes: (1) Frequency at Which Common Emitter Current Gain is 70.7% of Low Frequency Gain 
(2) Gain Bandwidth Product Minimum 
(3) Collector Tied to Case 
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Max. Typical 
Collector Frequency Current 
Dissipation (See Notes) Gain (Hre) Package 


150 mW 


40 (at 455KHz) 
5MHz@) 40 (at 455KHz) 
Fig. 1 
2ΜΗΖ 4) 90 (at IKHz) TO-5 
Fig. 1 
2.3MHz 120 TO-1 
Fig. 2 
2MHz d» 90 (at IKHz) TO-5 
Fig. 1 
2.5MHz 1 TO-1 
Fig. 2 


150 mW 


150 mW 


900 mW 


150 mW 


340 mW 


90 Watts 


100 Watts 


x 
10KHzqd» TO-3 

Fig. 3 

10KHzd» TO-36 

Fig. 4 

250 mW 500M Hz ?» 20 min TO-18 

Fig. 5 

700M Hz 2) 20 min TO-92 
Fig. 6 
5OMHz 2) 180 TO-58) 
Fig. 8 

200M Hz 200 ΤΟ-189) 

Εἰρ. 5 

10 Watts 30MHz 2) 140 TO-66 

Fig. 9 

200 mW 250MHz 2» TO-24 
Fig. 10 


250 mW 


250 mW 


90 Watts 





500 mW 


500 mW 


56 Watts 


1ΟΜΗΖώ 15 min TO-3 
Fig. 3 

120MHz ©) TO-5 
Fig. 1 

120M Hz ĉ) TO-5 
Fig. 1 


l Watt 





115 Watts 800K Hz d» TO-3 
Fig. 3 
6 Watts 
(63°C) 


40 Watts 


3MHz e ' 'P-66"' 
(Plastic) 
Fig. 12 
3MHz o ‘‘P-66” 
(Plastic) 
Watt (25°TA)| 40MHzO 
.0 Watts (25°TC) 


40 Watts 


Fig. 12 


TO-396) 
Fig. 13 







"sd 38 
oo 


1MHz 110 Similar to 
TO-66 
Fig. 9 
110 


20.8 Watts 


ΠΠ 






FIGURE 1 


.335" 
.370" 


305" 


FIGURE 2 FIGURE 3 
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COLLECTOR TIED TO CASE COLLECTOR / CASE 


COLLECTOR 


FIGURE 11 FIGURE 12 


MECHANICAL INTERCHANGEABILITY OF ECGI52 and 
ECGI53 P-66 PLASTIC PACKAGE WITH TO-66 OUTLINE 


FIGURE 10 











TOP VIEW 


EMIT TER 
THIS PORTION 


p FLASH 0137" DIA 
BASE— 








COLLECTOR SS 0420", 
OUTLINES cont’d page 5 ΚΝ; δον 0120" 
MIN 0.460" 0.100" 


* 
Collector is in electrical contact with mounting tab 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


T R A N S i S T O R S MAXIMUM RATINGS AT 25? C AMBIENT UNLESS OTHERWISE NOTED 


Description Applications 





















Collector-Base Base Emitter| Max. < 
Voltage Collector-Emitter Voltage Collector 
Type (BVCBO) Voltage (BVCEO) (BVEBO) Current 


PNP-Germanium Audio Power Amplifier 


l 
PNP-Germanium RF Amp, Oscillator, Mixer, IF Amp, 30V 20V (CES) 0.5V 200 mA 
All Band, FM Radio and TV 


1 Amp 


500 mA 


NPN-Silicon Video IF Amplifier 50 mA 
NPN-Silicon Vertical Deflection 400V 400V 
NPN-Silicon Horizontal Deflection 700V 700V (CEV) 

Peak 
NPN-Silicon Vertical Deflection 1500V 700V (CER) 5V 1 Amp 
NPN-Silicon Horizontal Deflection 1400V 1400V (CES) 5V 5 Amps 


ECG171 NPN-Silicon Audio and Video Amplifier 300V 300V 5V 100 mA 
ECG172 NPN-Silicon 'tDarlington'' Amp for Audio 40V 40V 12V 200 mA 
Pre-Amp and Medium-Speed 
Switching Applications 
ECG175 | NPN-Silicon Audio Power Amplifier 200V 110V (CER) 4 Amps 
ECG176 PNP-Germanium Audio Power Amplifier 2 Amps 
ECG179 | PNP-Germanium Audio Amplifier 90V (CEX) 25 Amps 
PNP-Silicon Audio Amplifier 100V 100V (CER) 4V 30 Amps 
NPN-Silicon Audio Amplifier 100V 100V (CER) 4V 30 Amps 


NPN-Silicon Audio Power Amplifier 8v ΘΙ ^ | 10 Amps 
PNP-Silicon Audio Power Amplifier sv | w | ~ TID Amps 


10 Amps 
Peak 


10 Amps 


80V 

80V 80V 
NPN-Silicon 4 Amps 
4 Amps 
|ECGI86 | NPN-Silicon — — |AudioPowerAmplifier | 6Ν — | ev — | œ | 3Amps 
3 Amps 
1 Amp 
|ECGI89 | PNP-Silicon | Audio Driver and Power Amp | «ΔΝ | sv |. œ~ | Amp 
|ECGIS0 | NPN-Silicon | Audio Power Amplifier, Horiz. Driver | — 18V — | 18V | œ» | 1Απιρ 

High Voltage Video Amplifier 


Fri 


IELD EFFECT TRANSISTORS—N—Channel Junction Types 


Gate-Source Gate Reverse | Zero-Gate Voltage 
Trans- Drain Source Breakdown Voltage Current Drain-Current 
conductance | Voltage VDS | Current V(BR) GSS IGSS IDSS 
Type Application (uMhos) (Volts) (Volts) (nA DC) (mA DC) 


R F Amplifier and Mixer 2000 Min. 25 10 Ig 25 2 2-20 
into the VHF Region at 100 MHz 

General Purpose Audio 4000 Typical 25 10 Ig 29 i 
Amplifier and Switch 
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Max. Typical 
Collector Frequency Current 
Dissipation (See Notes) | Gain (Hre) Package 


1.6 Watts 1.5MHz 
500 mW 200M Hz 180 
400M Hz 


800M Hz 100 


100 Watts 
500KHz min 


6.25 W 75MHz 


40 Watts 
6 Watts 110 
106 Watts 
200 Watts 
200 Watts 


90 Watts 

90 Watts 

40 Watts 
40 Watts 
12.5 Watts 
12.5 Watts 80 

5 Watts 50 min 


5 Watts 50M Hz 


8 Watts 100M Hz min 


TO-1 
Fig. 15 
R110 
Fig. 16 
TO-72 
Fig. 17 
TO-104 
Fig. 18 
TO-3 
Fig. 3 


TO-3 
Fig. 3 


TO-3 
Fig. 3 

TO-3 
Fig. 3 


20 min Fig. 19 


200 mW 


180 mW 


20 min 





50 Watts 30 min 






7000 min Fig. 20 
TO-66 
Fig. 9 
TO-39 
Fig. 13 
TO-3 
Fig. 3 











25 min 


25 min 





30 min 
30 min 
30 min 
30 min 


Fig. 21 
Fig. 14 
Fig. 14 
Fig. 19 
Fig. 19 
Fig. 22 
Fig. 22 
Fig. 22 
Fig. 22 


Notes: 

(1) Frequency at Which Com- 
mon Emitter Current Gain 
is 70.7% of Low Frequency 
Gain 

(2) Gain Bandwith Product 
Minimum 


(3) Collector Tied to Case 


Total Device 


Dissipation Outline 


(mW) Drawing 





FIGURE 13 


.370" 
.315" 


xa € 





BASE TN 


EMITTER— 


Lou 


FIGURE 19 





ECGITI ECGI86,ECGI87 
(1) EMITTER (1) BASE 
(2) BASE (2) COLLECTOR 
(3) COLLECTOR (3) EMITTER 
.197" .520 
p 
i .658" 
148" DIA. 628 
.138" THRU 
REAR METAL 
CONTACT 
CONNECTS TO .650" 
COLLECTOR "590" 


BASE 
COLLECTOR = i 
" 
EMITTER -150 | 


120" 


r COLLECTOR 


FIGURE 14 
175" .330" 
130" | = .270" 
Fo .450" 
Ν 390" 
186 
As' EA: 
REAR METAL | 
CONTACT 
CONNECTS TO 655" 


COLLECTOR — 


BASE 
UT | ἱ 
COLLECTOR 130" | 


.070" 


FIGURE 17 


209" 
230" 
178" 
Γ 1555 1 
170" 
.210" 


.500" MIN. 








FIGURE 22 
165" 235 
EL E 
131" 
105 «285 125" DI^. 
.095" . 
- WUOERRC 

í+ 

22377 

.213" 1.005" 

! .985" 

:500" 


ME. SAD 


FIGURE 15 


240" 

ΜΑΧ 
.410" 
MAX. 


1.500" MIN. 


DOO + 


EMITTER BASE 
X r 


im COLLECTOR 


.ogi" 
οι” 


FIGURE 18 


220" 
J 24077) 
"K 
170 
210" 


.500" MIN. 


000 + 


050" 
ή 


CASE — \— COLLECTOR 





SEE ACCESSORIES 
PAGE 11 for... 
TRANSISTOR 
e Heat Sinks 

and Compound 
e Insulator Kits 
e Sockets 


TYPE 


OUTLINE 
DRAWING 
Fig. 23 


Fig. 23 


Fig. 23 
Fig. 25 
Fig. 25 


Fig. 25 


Fig.26 | Silicon rectifier, 600 P.R.V., 1.0 Amp (DC resistive) 
Silicon rectifier, 600 P.R.V., 1.0 Amp (DC resistive) max. 
Selenium color TV focus rectifier, 6500 P.R.V. 


Fig.29 |Selenium color TV boost rectifier, 800 P.R.V., DC output 
current—2 mA resistive. 


Fig. 27 
Fig. 28 


IODES and RECTIFIERS 


DESCRIPTION 


Germanium general 
1N34A, 1N60, 1N295, etc. 


purpose, 


75 P.R.V.—Replaces 





Germanium matched pair—Replaces 1N541, 1N542, etc. 
Fig.24 | Use ECG112. 


Silicon UHF TV mixer diode—Replaces 1N82A, 1N82AG, 


15750, etc. 


Selenium dual diode, common cathode TV horizontal 


AFC—Replaces D4, DO-4, DDO-4, etc. 


Selenium dual diode, series connected TV horizontal 
AFC—Replaces D5, DO-5, DDO-5, etc. 


Selenium dual diode, common anode TV horizontal 
AFC—Replaces D6, DO-6, DDO-6, etc. 


Silicon Controlled 
Rectifier (Shipped 
Complete With All 
Mounting Hard- 


ware) 


Continuous and Peak Forward and Reverse 
Blocking Voltage 
Continuous Anode Forward Current at or 
Below 70°C Case Temp 
Avg. Anode Forward Current (180° Conduction 
Angle) at or Below 70° Case Temp 
Peak Anode Surge Current (60 Hz—i/ Sinewave). 100 Amp. 
Gate Trigger Current (maX.) ..................... 2 

Gate Trigger Voltage (MAX.) ..................... 

Holding Current (max.) 


Fig.31 | Silicon rectifier 1000 P.R.V., LA (DC resistive) 
Fig. 26 | Silicon rectifier 1000 P.R.V., 3 Amp. 


Fig. 32 


Fig. 35 


200 Volts 


5.0 Amp. 





Silicon, single-phase bridge rectifier, 100 P.R.V., 2Amp. 





Silicon, single-phase bridge rectifier, 200 P.R.V., 2Amp. 


Silicon, single-phase bridge rectifier, 400 P.R.V., 2Amp. 
Silicon, single-phase bridge rectifier, 600 P.R.V., 2Amp. 


Silicon, single-phase bridge rectifier, 1000 P.R.V., 2Amp. 


Fig. 33 | Silicon damper diode, 5000 P.R.V. 
Fig. 34 | Germanium damper diode, 270 P.R.V., 6-Amp avg. 
rectified current. 


Silicon general 
etc., 200 P.R.V. 


purpose, 





fast switching, detector, 


V 
r of silicon diodes for AFC, AFT, etc., 


Fig. 36 | Matched pai 
50 P.R.V. 
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FIGURE 23 


BOTH LEADS .02! MAX DIA 
(tinned ) κακά 
ekk DIA. 


METER 
(2 LEADS) 
(COLOR BAND DENOTES CATHODE) 


BAR OF GRAPHIC 
SYMBOL DENOTES 


FIGURE 24 





1.0 MIN 


CATHODE 


FIGURE 25 


Γ μμ 








ECG 113 
COMMON CATHODE 


= 
ECG 114 

SERIES CONNECTED 
ECG 115 


COMMON ANODE 


-- 





FIGURE 26 FIGURE 27 
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E DIA. n 
` l | " .020 D. 
j i eo" P e 
2.25" MIN -——— L- | 
125" 1.069 
MIN . IN. 
FIGURE 28 FIGURE 29 
POLARITY INDICATED BY 3 (+) PLUS POLARITY INDICATED BY 3 (+) PLUS 
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a Φ pe 
---------  Ἔ--- — í J— 
I— 2.250°—| Lao" = me 
FIGURE 30 
ji =: 
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tt ἡ —— 
(ME te 
id 687" Š Di ° 
led 
See 
FIGURE 31 FIGURE 32 
απ. ο SE 
L-— 2.35" MIN. τη 
LEADS LOO" MIN. 
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ar aq RE 33 FIGURE 34 = .571" MAX. κ. 
are S 
Ed Ib: = 
385" DIA. dix 495" sat .250" DIA. εν 
odds PIN 2 CATHODE 
COLOR BAND DENOTES CATHODE FIN € ANODE 
CASE / CATHODE 
236" 
E ae 
Mio dd 
FIGURE 35 (oe DIA. = 299, 
tolo uU ee 
T DIA. ow f -— PM 
[uus g” pace θέ. 
FIGURE 36 


—r. 
Ts MAX. Hkc = idis] 


M d 









4.250" 


INPUT 

FIGURE 37 ea uses 
FOCUS 
TERMINAL 


GROUND 
TERMINAL 


OUTPUT LEAD —— n 


FIGURE 38 


INPUT TERMINAL 


Κ΄ (UNDERNEATH) 


FOCUS TERMINAL 
B) (UNDERNEATH) 


FIGURE 39 
ĦU 8E S7A'X.059' 157" 5.020" q Fi d adde 
Se a 
P "DIA. — 2.126" +.020" wc d as ' £.006" - 
FIGURE 40 


pop 57" dag - .287" +.008" 
T Sl fe EOS 
.O3I"DIA. a a ae 


FIGURE 41 


: 


eo Γ 287" — 
pes "+020" -- ps *.006" 


FIGURE 42 


157" *.020" u r .287' d 
2.933" * 020" [ .283" *.006" 


FIGURE 43 poe — 
e 
.380" MAX. E ESI oue 


COLOR BAND DENOTES CATHODE 


ZENER DIODES (1 Watt + 10% Voltage Tolerance) 


Nominal 
Zener Zener 
Voltage Test Impedance | DC Zener 
Vz at izt | Current Zzt at Izt 
Type (Volts) Izt (mA) 
Fig. 31 


ECG137 ; Εἰρ. 31 


Fig. 31 
Fig. 31 
Fig. 31 


ΕΞ 

ΕΞ 

ΕΣ 

ET Fig 31 

| ECG142 | ; Fig. 31 

 ECG143 | ; Fig. 31 

| ECG144 | Fig. 3l 

| ECGIAS | Fig. 31 

| ECG146 | : Fig. 31 
Fig. 31 
Fig. 31 
Fig. 31 
Fig. 31 





HIGH VOLTAGE TRIPLERS 


Outline 
Type Drawing Description 
| ECGS00 | Fig. 37 | Silicon tripler, 33 KV output 


Fig. 38 | Selenium Tripler, 33 KV output (includes 
2500 pF external focus capacitor) 


HIGH VOLTAGE RECTIFIERS 













ECG505*| Fig. 42 | 20 KV-P.R.V. rectifier 


HIGH CURRENT, 
FAST SWITCHING RECTIFIERS 


ECG506 Fig. 43 Silicon damper, boost, and blanking recti- 
fier, 1400 P.R.V., 1 Amp. avg. fwd. current. 


ECG507 Fig. 43 | Silicon centering and gating diode, 50 P.R.V., 
1 Amp. avg. fwd. current. 


*Includes pair of clip-in reducing adapters. 
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 


ECG370 
AGC/Squelch Amplifier 
Fig. 44 


ECG371 
RF/IF Amplifier 
Fig. 44 


ECG372 
AM IF Strip 
Fig. 45 


ECG703 
RF/IF Amplifier, 
Oscillator, Mixer 

Fig. 46 


ECG703A 
RF/IF Amplifier, 
Oscillator, Mixer 

Fig. 47 


ECG704 


TV Sound—IF 
Amplifier and Detector 


FIGURE 44 


335" 
[ 305^] 


i TA 


.8O'MAX. 


FIGURE 47 


Description 


Direct-coupled monolithic amplifier which utilizes an external DC voltage to control gain. 
In addition to communication svstem squelch and AGC applications, useful as a constant- 
amplitude audio oscillator, linear low frequency modulator, single-sideband automatic load 
control, and as a variable DC gain element in analog computation. 40 dB voltage gain to— 
80 dB gain reduction; operates on 4.5 to 24 VDC supply at low power dissipation. Provides 
differential inputs, with wide common-mode input range. Replacement for LM370. 


Monolithic RF-IF amplifier capable of emitter-coupled or cascode operation from DC to 250 
MHz. Other applications of the circuit are as mixer, oscillator, detector, and modulator. 
Typical input signal is 10 mV rms; operates on 3 to 24 VDC. 100 MHz tuned power gains are 
24.6 dB (emitter coupled) and 27.5 db (cascode). Replacement for LM371. 


Broadband AM receiver subsystem, including a high gain amplifier, an active detector, and 
self-contained automatic gain control. It is intended for IF or TRF applications from 50 KHz 
to2 MHz. AGC range is 60 dB; audio output is 0.8 V p-p for 80% modulated input at carrier level 
as low as 50 mV rms; operates on 6 to 24 VDC supply. Replacement for LM372. 


Direct replacement for „A 703, „A 703E and 15-26875-1 in FM IF amplifier stages. Limiting or 
nonlimiting amplifier, harmonic mixer, or oscillator useful to frequencies in excess of 100 MHz. 
Circuit applications include 10, 30, 100, and 200-MHz RF amplifiers, 10.7 MHz FM IF amplifier, 
10 MHz oscillator, color TV sound IF amplifier, and a 3.58 MHz injection-locked oscillator for 
color TV. Power gain is 41 dB unneutralized; transconductance is 30,000 umhos; operates on 
6-12 VDC supply. 


Interchangeable with ECG703. Features hermetically sealed package for increased reliability. 


Direct replacement of TV sound IF stages. Circuit applications include IF amplifier, AM and 
noise limiter, FM detector, and audio preamplifier. Typical power gain at 4.5 MHz is 75 dB; 
AM rejection is over 50 dB at 4.5 MHz; operates on 5.5 to 10 VDC supply. 
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ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 


ECG705 
Color TV Chroma 
Demodulator 


ECG705A 
Color TV Chroma 
Demodulator 
Fig. 49 


ECG706 
TV and FM IF 
Amplifier/Limiter/ 
Detector/Audio Driver 
Fig. 50 


ECG707 
Color TV Chroma 
Demodulator 
Fig. 51 


ECG708 
FM and TV Sound 
IF/Detector and Limiter 
Fig. 52 


ECG709 
FM and TV Sound 
IF/Detector and Limiter 
Fig. 53 


FIGURE 49 
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Description 


Obsolete. Use ECG705A. (Outline shown for reference only) 


Direct plug-in replacement for the Zenith 221-36, 221-37 and 221-39; demodulates Chroma sub- 
carrier information contained in color TV video signal and provides color difference signals 
at the outputs. Low voltage drift of the DC output insures excellent performance in direct- 
coupled, Chrominance output circuitry. Operates on 28 VDC; minimum load: 3K ohm; P-P 
reference input voltage: 5V; P-P Chrominance input: 5V; internal power dissipation: 450mW. 


Direct plug-in replacement for the CA3041; it is used in the sound sections of TV receivers 
using tube-type audio frequency output amplifiers and features a Zener diode regulated power 
supply, low harmonic distortion, high audio drive capability, and a frequency range of «100 
KHz top 20 MHz. Voltage gain of IF amplifier: 67 dB at 4.5 MHz; AF driver gain at 1 K Hz: 
41 dB; input limiting voltage (knee) at 4.5 MHz: 150uV rms; AM rejection at 4.5 MHz: 58 dB; 
total harmonic distortion at 4.5 MHz: 1.5%. 


Direct replacement for Zenith P/N 221-40; demodulates chroma subcarrier information con- 
tained in color TV video signals and provides color difference signals at the outputs. Operates 
on 4-24 VDC; minimum load: 3K ohms; max. P-P reference input voltage: 5V; max. P-P 
chrominance input: 5V. 


Direct replacement for Zenith P/N 221-34 in FM and TV sound/IF detector and limiter stages. 
Operates on +12 VDC; inputvoltage: +3.5 V max.; internal power consumption: 300 mW max. 


Replacement for Delco DM-11; operation on 4-8 VDC supply ideally suits this integrated circuit 
to portable and vehicular use for FM and TV sound/IF detector and limiter stages. Max. input 
voltage: 4-3.5V; internal power consumption: 300mW max. 


FIGURE 50 FIGURE 51 
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ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 


Type 


ECG710 
TV and FM IF 
Amplifier/Limiter/ 
Detector/Audio Driver 
Fig. 50 


ECG/11 
Color TV Automatic 
Fine Tuning System 
(Wide-Band Amp./ 
Phase Detector/ 
Output Amplifiers 
Fig. 48 


ECG712 
FM and TV 
Sound IF/Detector 
Fig. 54 


ECG713 
Color TV Chroma 
Demodulator 
Fig. 55 


ECG714 
Color Subcarrier 
Regenerator 
Fig. 56 


ECG715 
Color TV 
Chroma IF Amplifier 


Fig. 57 


ECG716 
Audio Amplifier 
Fig. 58 


ECG717 
l-Watt 
Power Amplifier 


FIGURE 55 








FIGURE 58 
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Description 


Used in the sound sections of TV receivers using transistor-type audio frequency output ampli- 
fiers and features a Zener diode regulated power supply, low harmonic distortion, high audio 
drive capability, and a frequency range of «100 KHz to^ 20 MHz. Voltage gain of IF amplifier: 
67 dB at 4.5 MHz; AF driver gain at 1 KHz: 30 dB; input limiting voltage (knee) at 4.5 MHz: 
150u Vrms; AM rejection at 4.5 MHz: 58 dB; total harmonic distortion at 4.5 MHz; 1.5%. 


Circuit includes AFC, compensated reference voltage supply, differential input amplifier, 
differential output voltage amplifier, and a full-wave diode bridge detector. 


Features electronic attenuator. Replacement for Sears 13-29-6, Sylvania 15-33201-1, and Zenith 
221-48. 


Replacement for Zenith 221-46; demodulates chroma subcarrier information contained in 
color TV video signals and provides color difference signals at outputs. Supply voltage: 28V; 
minimum load: 3K ohms; P-P reference input voltage: 5V; P-P chroma input voltage: 5V. 


Replacement for Zenith 221-42; supply current: 40 mA; gate input current: 5 mA; internal 
power dissipation: 600 mW. 


Replacement for Zenith 221-43; supply voltage: 30V; internal power dissipation: 600 mW. 


Audio amplifier capable of delivering up to 250 mW of power to an 8-ohm speaker or headset. 
Voltage gain of x10, x20, x100, or x200 can be chosen by selection of the appropriate circuit ter- 
minals. Frequency response is 50 Hz to 500 KHz; operates on 18-25 VDC. 


Replacement for Admiral 57L103-13, Magnavox 612002-2, Motorola 51S10432A01; supply voltage: 
22V; max. input voltage: 600 mV; continuous power output: 1 W; frequency response: 
30 Hz — 100 KHz; input impedance: 100K ohms; output impedance: 2 ohms. 


FIGURE 56 FIGURE 57 
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ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ACCESSORIES 


TRANSISTOR HEAT SINKS 
AND COMPOUND 


ECG400 
1.9-watt Heat Sink (2/package) for TO-5 style 
transistors. 

ECG401 
3.0-watt Heat Sink (2/package) for TO-5 style 
transistors. 


ECG402 
Heat Sink (2/package) for plastic power tran- 
sistors. 


ECG403 


Heat Sink (2/package) for plastic power tran- 


sistors. 


ECG404 
Heat Sink for TO-66 style transistors. 


ECG405 
Heat Sink for TO-3 style transistors. 


ECG406 
Heat Sink Compound, 1-07. tube. 


ECG410 
Heat Sink (2/package) for TO-1 style transistors. 


ECG411 
Stud-mount Heat Sink (2/package) for TO-5 
style transistors. Use with ECG414 Insulator Kit. 


ECG412 
Heat Sink (2/package) for TO-18 style transistors. 


TRANSISTOR INSULATOR KITS 


(Each Kit includes one Mica Insulator 
and two Nylon Bushings) 


ECG413 
Insulator Kit for TO-3 style transistors 


ECG414 
Insulator Kit for TO-36 style transistors 


ECG415 
Insulator Kit for TO-66 style transistors 


TRANSISTOR SOCKETS 


ECG203 
Low-current Transistor Socket 


ECG209 
Power Transistor Socket 


INTEGRATED CIRCUIT SOCKETS 


ECG407 

8-pin Integrated Circuit Socket (2/package) 
ECG408 

10-pin Integrated Circuit Socket (2/package) 
ECG409 


14-pin Integrated Circuit Socket (2/package) 
(Dual-Inline) 


ECG403 


ECG410 


NO. 10-32 
THREAD 


ECG411 ECG412 





H 


0000028 B22 through 14A82A 


To Be 
Replaced 


000002SB22 
00001S188 


00001S188AM 


00001S1849 


00001S1849R 


00002SA101 


00002SB185 
00002SB185-0 
00002SB186 
000025 B186-0 


00002S B303 
000025 B303-0 
0000258405 


0000101 
0000102 


0000103 
0000104 
0004-003500 
0004201 
0004202 


0004203 
000546-1 
002-005100 
002-006300 
002-006500 


002-006600 
002-006800 
002-006900 
002-007000 
002-007100 


002-007200 
002-007300 
002-007400 
002-008100 
002-008400 


002-008800 
002-009100 
002-009500 
002-009501 
002-009502 


002-009600 
002-009701 
002-009800 
002-009900 
002-010100 


002-010300 
002-010400 
002-010500 
002-010600 
002-010700 


002-010800 
002-010900 
002-011400 
002-011500 
002-011600 


002-011700 
002-011800 
002-011900 
002-012000 
002-012100 


002-012200 
002-012300 
002-012400 
002-012500 
002-012600 


002-012700 
002-012800 
003-00200 

003-002200 
003-004200 


003-005400 
003-006700 
003-007500 
003-009000 
003-009100 


003-009200 
003-009400 
003-009600 
003-009700 
003-009900 


NOTES: (1) Numbers in( ) indicate the number of replacement devices required to replace original type. 





ECG 


Replacement 


102A 
109 
109 


1162 
126 
102A 


REPLACEMENT DIRECTORY 


To Be ECG 
Replaced Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
003-009900 (Airline) 506 
003-010000 142 
003-H03 102 
004-002000 116 
004-002700 116 
004-002800 116 
004-002900 113 
004-003000 116 
004-003100 119 
004-003200 118 
004-003300 116 
004-003400 116 
004-003500 506 
004-003600 116 
004-003700 120 
004-003900 116 
004-004000 116 
004-004100 116 
004-03100 119 
004-03200 118 
004-03300 116 
004-03500 116 
004-03600 116 
004-03700 116 
004-8000 121 
007-0074 175 
008-024-00 116 
0019-003485 159 
0086 148 
0087 146 
OGRA ) 129 

- mpex 
0-009 129 
02P1B 159 
03-0018-0 116 
03-0020-0 102 
03-0021-0 109 
03-0022 102 
03-0023-0 102 
03-57-001 126 
03-57-002 126 
03-57-003 160 
03-57-101 126 
03-57-102 160 
03-57-201 126 
03-57-202 160 
03-57-301 102 
03-57-304 102 
03-57-501 121 
04-57-303 102 
08-0821 116 
09-033006 103A 
09-300006 126 
09-300012 126 
09-300015 126 
09-300016 126 
09-300024 160 
09-300037 159 
09-301002 102A 
09-301003 102A 
09-301004 102A 
09-301009 102A 
09-301010 104 
09-301015 176 
09-301016 102A 
09-301020 102A 
09-301024 131 
09-301036 102A 
09-302009 108 
09-302012 123A 
09-302015 128 
09-302016 107 
09-302020 123A 
09-302030 123A 
09-302034 123A 
09-302037 107 
09-302039 123A 
09-302040 123A 
09-302046 186 
09-303013 103A 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
09-305014 132 
09-305021 132 
09-306010 109 
09-306012 109 
09-306019 109 
09-306020 109 
09-306051 109 
09-306052 138 
09-306053 156 
09-306054 116 
09-306057 109 
09-306106 139 
09-306110 177 
09-306111 177 
09-306112 177 
09N1 123A 
010-694 (Ampex) 154 
010-6742 173 
010-6744 173 
011-H01 100 
0112945 (Elgin) 166 
012E 123A 
012-H02 100 
013-339 116 
014-611 159 
014-652 159 
014-698 123A 
014-784 123A 
014-862 123A 
015-002 116 
015-006 116 
016B12 123A 
016B810 123A 
016B812 123A 
017E824 123A 
018B 107 
019-001918 109 
019-002964 AJ] 
019-002718 109 
019-002935 116 
019-00301980 109 
019-003315 126 
019-003317 103 
019-003318 103 
019-003319 103 
019-003324 100 
019-003342 100 
019-003343 100 
019-003349 123A 
019-003411 140 
019-003415 158 
019-003416 102A 
019-003420 116 
019-003692 128 
019-003777 126 
019-003778 126 


019-003870-013 116 
019-003870-020 116 
019-005043 109 
019-005045 116 


020-1110-004(Scott) 159 
020-1110-005 (Scott) 159 
020-1110-006(Scott) 160 
020-1110-007(Scott) 129 
020-1110-008(Scott) 128 


020-1110-009 (Scott) 129 
020-1110-010 (Scott) 123A 
020-1110-011 (Scott) 123A 
020-1110-012 (Scott) 123A 
020-1110-013 (Scott) 123A 


020-1110-014 (Scott) 154 
020-1110-015 (Scott) 129 
020-1110-016(Scott) 133 
020-1110-017 (Scott) 123A 
020-1110-018(Scott) 133 


020-1110-025 (Scott) 102A 
020-1111-002 (Scott) 130 
020-1111-003(Scott) 130 
020-1111-004(Scott) 185 


020-1111-005(Scott) 184 


020-1111-006 (Scott) 179 
020-1111-007 (Scott) 130 
020-1111-008 (Scott) 130 
πμ 180 
020-1111-010(Scott) 182 


020-1111-011(Scott) 183 
020-1112-001(Scott) 128 
020-1112-002(Scott) 132 
020-1112-004(Scott) 123A 
020-1114-007(Scott) 703A 


020-1114-008 (Scott) 703A 
022-006500 123 
022-3504-040 102 
022-3504-060 102 
022-3505-910 102 


022-3511-770 160 
022-3511-780 160 
022-3511-790 160 
022-3901-001 109 
022-3905-001 116 


022-5311-770 126 
022-5311-780 126 
022-5511-790 126 
022-3516-380 126 
022-3640-050 121 


022-3640-080 108 
023 


175 
025 130 
025-100003 108 
025-100004 108 
025-100008 112 
025-100009 108 
025-100012 161 
025-100013 108 
025-100014 108 
025-100015 128 
025-100026 107 
025B 123A 
025B-YEL 123A 
026-100003 121 
026-100004 121ΜΡ 
026-100005 102 
026-100012 102 
026-100013 128 
026-100017 123 
026-100018 102 
026-100020 — 121MP 
026-100028 121 
027-000296 116 
027-000306 116 
027-000312 116 
027-300226 113 
028-300-226 110MP 
051-0003 177 
051-0006 116 
051-0020 177 
051-0024 139 
051-0046 123A 
051-0047 123A 
051-0049 107 
051-0062 160 
051-0063 160 
051-0079 126 
051-0107 159 
0100 116 
0102 116 
0110 116 
0111 116 
0112 116 
0121 123A 
0121 (Airline) 185 
0122 (Airline 184 
0123 185 


0124 (Hoffman) 184 
0124 (Knight) 159 


0125 123A 
0126 123A 
0127 123A 
0128 123A 
0130 128 


018069 
018077 
02375A 
023762 
03008-1 


030010 
030010-1 
030011 
030011-1 
030011-2 


030512-1 
030512-2 
030515 
030515-4 
030527 


030531-1 
030536 
030537 
030537-1 
030537-2 


030538 


030543 


030543-1 
030543-2 
030812-1 
031033 
031034 


031040 
036001 
04049B 
0517750 
0517826 


0525002 
0551029 
0552005 
0552005 
0552006 


0552007 
0552010 
0573001 
0573003 
0573005 


102 


0573012 
0573018 
0573022 
0573023 
0573024 


0573025 
0573030 
0573031 
0573036 
0573037 


0573040 
0573055 
0573066 
0573103 
0573114 


0573117 
0573119 
0573125 
0573142 
0573152 


0573153 
0573166 
0573185 
0573187 
0573199 


0573200 
0573204 
0573212 
0573328 
0573335 


0573366 
0573398 
0573415 
0573418 
0573422 


0573428 
0573468 
0573469 
0573474 
0573475 


0573479 
0573480 
0573481 
0573485 
0573486 


0573487 
0573490 
0573491 
0573492 
0573494 


0573495 
0573501 
0573507 
0573509 
0573510 


0573511 
0573515 
0573517 
0573518 
0573519 


0573529 
0573532 
0573541 
0573570 
0573607 


0575001 
0575005 
0575019 
0575047 
0575048 


0575048H 
0575049 
0575051 
0576001 
0577001 


059395 


080004 


102A 
102A 


(2) / Numbers indicate ECG Transistor Replacement and ECG Heat Sink recommended for this application. 
(3) (CP)—Complementary Pair. 


(4) If a desired Plastic Power Transistor type is not listed, see page 73. 


080006 
080021 
080022 
080023 
080026 


080027 
080028 
080040 
080041 
080042 


080043 
080050 
080059 
080060 
080061 


080071 


080206 


080236 
080244 
080245 
080253 
080266 


080267 
080269 
080274 
080275 
080276 


080277 
081001 
081018 
081019 
081038 


081046 
081047 
081048 
081049 
081050 


081056 
084001 
085002 
085003 
085004 


085005 
085006 
085016 
085026 
087003 


09501 
09502 
09800 
09308004 
Y4A9.1 


YAI.1A 


14ΑΙΟΑ 
%A10B 


1⁄4A12 
VAA12A 
Y%A12B 
I4 A14 
4 A14A 


14A14B 


/4A27A 
14A27B 
14A33 

14,A33A 
14A33B 


14A82A 


150 


` 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


14A82B 


14A23.605 


14AZ3.6D10 
%4AZ5.1D 
14ΑΖ5.1Ώ5 
14AZ5.1D10 
%4AZ5.6D 


%4AZ5.6D5 
%AZ5.6D10 
%4AZ6.2D5 
14LZ3.6D 
%4LZ3.6D5 


%4LZ5.6D 
141 Ζ5.605 
14LZ5.6D10 
4LZ6.2D 
14LZ6.2D5 


14 M3.6AZ5 
14M3.6AZ10 
14M5.1AZ5 
14 M5.6AZ 
14M5.6AZ5 


14 M5.6AZ10 
14 M6.2AZ5 


14 M14Z5 
14M14Z210 
14 M15Z 
14M15Z25 
14M15Z10 


14 M27Z 
14 M27Z25 
14M27Z10 
14M33Z 
14M33Z5 


14 M33Z210 
14 M62Z 
14M62Z5 
14M62Z10 
14M82Z 


14 M82Z5 
14 M82Z210 
14M110Z 
14 M110Z5 
14M110Z10 


14214D 
14214D5 
14Z14D10 
14215D5 
14215D10 


14227D 


14233D5 


14233D10 
14262D 
14262D5 
14262D10 
14282D 


14282D5 
14282D10 
142110D 
142110D5 
142110D10 


1425.1T5 
1475.6T5 
1426.2T5 
14Z212T5 
14215T5 


1422715 
14233T5 
14262T5 
1428215 
Y¥2Z5.1T5 


γ2Ζ5.6Τ5 
1/26.2T5 
529.1T5 
¥2Z10T5 
1,Z12T5 


V2Z215T5 
VZ2TT5 
5233T5 
1⁄,Z62T5 
1,Z82T5 


3⁄Z12D5 
3⁄4Z12D10 
.25N9.1 


Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
25N82 150 
25N110 151 
25T5.6 136 
25T5.6B 136 
25T6.2 137 
.25T6.2B 137 
2517.5 138 
291/.5B 138 
.25T9.1 139 
.25T9.1B 139 
.25T10 140 
.25T10B 140 
.25T11.5 141 
«£9111.8B 141 
eT 12 142 
.25T12B 142 
.25T12.8 143 
25T12.8B 143 
.25T14 144 
.25T14B 144 
.25T15 145 
.25T15B 145 
29127 146 
.25T27 B 146 
489133 147 
.25T33B 147 
25155 148 
25T55B 148 
.25T62 149 
.25T62B 149 
.29182 150 
25T82B 150 
-25Τ110 151 
:25T110B 151 
"AT5.6 136 
-4T5.6A 136 
.4T5.6B 136 
.4T6.2 137 
.4T6.2A 137 
.4T6.8A 137 
.4T7.5 138 
.4T7.5A 138 
.4T7.5B 138 
.4T9.1 139 
.4T9.1A 139 
-4T10 140 
-4T10A 140 
.4T11.5 141 
.4T11.5A 141 
4Τ12 142 
4T12A 142 
.4T12.8 143 
.4T12.8A 143 
.4T14 144 
4ΤΙ4Α 144 
.4T15 145 
.4T15A 145 
-4T27 146 
.4T27A 146 
.4T 33 147 
.4T33A 147 
-4T55 148 
.AT55A 148 
-4T62 149 
4Τ62Α 149 
-4T82 150 
.4T82A 150 
4T110 151 
4T110A 151 
75N5 145 
75N5.1 135 
75N5.6 136 
75N6.2 137 
75N7.5 138 
75N12 142 
75N27 146 
75N33 147 
.75N62 149 
.75N82 150 
.75N110 151 
1-016 109, 110 
1-017 109 
1-20-001-890 116 
1-530-012-11 116 
1-531-105-11 116 
1-531-105-13 116 
1-531-106-17 116 
1-534-105-13 116 
1A7.5M 138 
1A7.5MA 138 
1A9.1M 139 
1A9.1MA 139 
1A10M 140 
1A10MA 140 
1A12M 142 
1A12MA 142 
1A13M 143 
1A13MA 143 
1A15M 145 
1A15MA 145 


To Be 
Replaced 


1A62M 


1A82MA 


1A110M 
1A110MA 
1A10425 
1A11306 
1A11671 


1A12214 
1A13219 


1AC12A 
1AC12B 


1AC33A 


1AC82A 


1AC82B 
1AC110 
1AC110A 
1AC110B 
1AS027 


1AS029 


1B10J20 
1005 


1C82ZA 


1C110Z 
1C110ZA 


1E7 
1E7.5Z 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1E12Z10 


1E27Z5 
1E27Z10 


1E82Z5 
1E82Z10 


1E110Z 
1E110Z5 
1Ε110Ζ10 
1ΕΑΙΟΑ 
1EA20A 


1EA30A 


1HY100 


1JL50 
1JL51 
1JL52 
1JL53 
1JL56 


ΕΠ} 


1M14Z5 
1M14Z10 


1Μ 3375 


1M82Z5 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1M82Z10 
1M110Z 
1M110Z5 


1M110Z10 


1MJJ3.6 


1MJJ3.6A 


1MJJ12 
1MJJ12A 
1N34 
1N34A 
1N34AS 


1N54G 


1N90G 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N100A 


1N103 
1N104 
1N105 
1N107 
1N108 


1N109 
1N110 
1N111 
1N112 
1N113 


1N114 
1N115 
1N116 
1N116A 
1N117 


1N117A 


1N138A 
1N138B 
1N139 
1N140 
1N142 


1N143 
1N144 
1N145 
1N147 
1N147A 


1N148 
1N151 
1N152 
1N153 
1N158 


1N169 
1N173 
1N172 
1N191 
1N192 


1N194 
1N194A 
1N195 
1N196 
1N198 


1N198A 
1N198B 
1N200 
1N201 
1N202 


1N203 
1N204 
1N205 
1N206 
1N207 


1N208 
1N209 
1N210 
1N211 
1N212 


1N213 
1N215 
1N216 
1N217 
1N218 


1N227 
1N227A 
1N228 
1N251 
1N251A 


14A82B through 1N349 


ECG 
Replacement 
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111, 


111, 
111, 


111, 


To Be 
Replaced 


1N300A 
1N300B 


1N303A 
1N303B 
1N304 
1N305 
1N306 


1N307 
1N 308 


1N329A 


1N330 
1N331 
1N332 
1N334 
1N333 


1N335 
1N336 
1N337 
1N338 
1N339 


1N340 


1N349 


ECG 
Replacement 


11, 


1N350 through 1N1430 


To Be 
Replaced 


1N432A 
1N432B 


1N445B 


1N447 
1N448 
1N449 
1N450 
1N451 


1N452 
1N453 
1N454 
1N455 
1N456 


1N456A 


1N458A 
1N458M 
1N459 

1N459A 
1N459M 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N464A 
1N467 
1N468 
1N468A 
1N468B 


1N471 
1N472 
1N473 
1N473A 
1N473B 


1N482C 


1N483 
1N483A 


1N483AM 


1N483B 


1N483BM 


1N483C 


1N484B 
1N484C 


1N485 
1N485A 
1N485B 
1N485C 
1N486 


1N486A 


1N492A 
1N492B 


ECG 
Replacement 


109, 


To Be 
Replaced 


1N614A 
1N616 
1N617 
1N618 
1N619 


1N622 
1N625 
1N625A 
1N625M 
1N626 


1N626A 


1N645B 


1N663A 
1N663M 


1N665 
1N666 
1N669 
1N673 
1N675 


1N676 
1N677 
1N678 
1N679 
1N681 


1N682 
1N683 
1N684 
1N685 
1N686 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N709A 
1N709B 
1N713 

1N713A 
1N713B 


1N714 
1N714A 
1N714B 
1N715 
1N716 


1N716A 
1N716B 


1N718A 
1N718B 
1N719 
1N724 
1N724A 


1N724B 
1N725 
1N726 
1N726A 
1N733 


1N733A 


1N739A 


1N746 
1N747 
1N747A 
1N748 
1N749 


1N750 
1N751 
1N752 
1N752A 
1N753 


1N753A 


1N761-2 


1N766A 
1N766-3 
1N767-1 
1N770 
1N771 


1N771A 
1N771B 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N815M 
1N817 
1N818 
1N818M 
1N819 


IN821 
IN821A 
1Ν822 
1N823 
1N823A 


1N824 
1N825 
1N827 
1N827A 
1N829 


1N829A 
1N835 
1N837 
1N837A 
1N838 


1N839 
1N840 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N903AM 
1N903M 


1N904AM 
1N904M 


1N905 
1N905A 
1N905AM 
1N905M 
1N906 


1N906A 


1N907A 
1N907AM 


1N908AM 


1N908M 
1N909 
1N910 
1N911 
1N914 


1N914A 
1N914B 
1N914M 
1N915 
1N916 


1N916A 
1N916B 
1N917 
1N919 
1N920 


1N921 
1N922 
1N923 
1N924 
1N925 


1N926 
1N927 
1N928 
1N929 
1N930 


1N931 
1N932 
1N933 
1N934 
1N935 


1N935A 


1N941B 


1N942 
1N945 
1N945A 
1N945B 
1N946 


1N946A 
1N946B 


1N961A 
1N961B 


1N963A 
1N963B 


1N971A 
1N971B 
1N973 

1N973A 
1N973B 


1N983A 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N1008 
1N1028 
1N1029 
1N1030 
1N1031 


1N1032 
1N1033 
1N1035 
1N1036 
1N1037 


1N1038 
1N1039 
1N1052 
1N1053 
1N1054 


1N1055 
1N1056 
1N1057 
1N1081 
1N1082 


1N1083 
1N1084 
1N1093 
1N1095 
1N1096 


1N1100 
1N1101 
1N1102 
1N1103 
1N1104 


1N1105 


1N1169A 


1N1217 
1N1217A 
1N1217B 
1N1218 
1N1218A 


1N1218B 
1N1219 
1N1219A 
1N1219B 
1N1220 


1N1220A 
1N1220B 
1N1221 

1N1221A 
1N1221B 


1N1222 
1N1222A 
1N1222B 
1N1223 
1N1223A 


1N1223B 
1N1224 
1N1224A 
1N1224B 
1N1225 


1N1225A 
1N1225B 
1N1226 

1N1226A 
1N1226B 


1N1251 
1N1252 
1N1253 
1N1254 
1N1255 


1N1255A 
1N1256 
1N1257 
1N1258 
1N1259 


1N1260 


1N1314A 


1N1315 
1N1315A 
1N1337-5 
1N1406 
1N1407 


1N1408 
1N1415 
1N1426 
1N1427 
1N1430 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


1N1439 
1N1440 
1N1441 
1N1442 
1N1443 


1N1443A 
1N1485 
1N1486 
1N1487 
1N1488 


1N1489 
1N1490 
1N1491 
1N1492 
1N1509 


1N1509A 


1N1514A 
1N1517 


1N1524A 
1N1525 


1N1539 


1N1540 
1N1541 
1N1542 
1N1543 
1N1544 


1N1556 
1N1557 
1N1558 
1N1559 
1N1560 


1N1561 
1N1562 
1N1563 
1N1563A 
1N1564 


1N1564A 


1N1566A 
1N1567 


1N1617 


1N1618 
1N1619 
1N1620 
1N1621 
1N1630 


1N1638 
1N1644 
1N1645 
1N1646 
1N1647 


1N1648 
1N1649 
1N1650 
1N1651 
1N1652 


1N1653 
1N1692 
1N1693 
1N1694 
1N1695 


1N1696 
1N1697 
1N1701 
1N1702 
1N1703 


1N1704 
1N1705 
1N1706 
1N1707 
1N1708 


1N1709 
1N1710 
1N1711 
1N1712 
1N1730 


1N1730A 
1N1735 
1N1763 
1N1763A 
1N1764 


1N1764A 


1N1766A 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


1N1439 through 1N4369 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 
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1N1770 
1N1770A 
1N1773 
1N1773A 
1N1775 


1N1775A 


1N1783A 


1N1793 
1N1793A 
1N1796 
1N1796A 
1N1820 


1N1831 
1N1831A 
1N1840 
1N1841 
1N1842 


1N1844 
1N1845 
1N1846 
1N1877 
1N1877A 


1N1878 


1N1882 
1N1882A 


1N1907 
1N1908 


1N1909 
1N1910 
1N1911 
1N1912 
1N1913 


1N1914 
1N1915 
1N1916 
1N1929 
1N1929A 


1N1929B 
1N1932 
1N1932A 
1N1932B 
1N1934 


1N1934A 
1N1934B 
1N1937 

1N1937A 
1N1937B 


1N1938 
1N1938A 
1N1938B 
1N1943 
1N1943A 


1N1943B 
1N1960 
1N1960A 
1N1960B 
1N1964 


1N1964A 
1N1964B 
1N1965 

1N1965A 
1N1965B 


1N1983 
1N1983A 
1N1983B 
1N1986 
1N1986A 


1N1986B 
1N1988 
1N1988A 
1N1988B 
1N1991 


1N1991A 
1N1991B 
1N1992 

1N1992A 
1N1992B 


1N2013 
1N2014 
1N2015 
1N2016 
1N2017 


1N2018 
1N2019 
1N2020 
1N2032 
1N2036 


1N2037 
1N2037-1 
1N2037-3 
1N2038-1 
1N2041 


1N2041-2 
1N2046 
1N2069 
1N2069A 
1N2070 


1N2070A 


1N2073 


1N2074 
1N2075 
1N2076 
1N2077 
1N2078 


1N2079 
1N2080 
1N2081 
1N2082 
1N2083 


1N2084 
1N2085 
1N2086 
1N2088 
1N2089 


1N2090 
1N2091 
1N2092 
1N2093 
1N2094 


1N2095 
1N2096 
1N2103 
1N2104 
1N2105 


1N2106 
1N2107 
1N2108 
1N2115 
1N2116 


1N2117 
1N2373 
1N2372 
1N2374 
1N2390 


1N2391 
1N2392 
1N2399 
1N2400 
1N2401 


1N2408 
1N2409 
1N2410 
1N2482 
1N2483 


1N2484 
1N2485 
1N2486 
1N2487 
1N2488 


1N2489 
1N2501 
1N2502 
1N2505 
1N2506 


1N2609 
1N2610 
1N2611 
1N2612 
1N2613 


1N2614 
1N2615 
1N2616 
1N2617 
1N2772 


1N2773 
1N2774 
1N2775 
1N2801 
1N2850 


1N2852 


1N2859A 


1N2860 
1N2860A 
1N2861 
1N2861A 
1N2862 


1N2862A 
1N2863 


1N2864A 


1N2865 
1N2866 
1N2867 
1N2868 
1N2878 


1N2879 
1N2880 
1N2881 
1N2882 
1N2883 


1N3019 
1N3019A 
1N3019B 
1N3022 
1N3022A 


1N3022B 
1N3024 
1N3024A 
1N3024B 
1N3030 


1N3030A 
1N3030B 
1N3032 

1N3032A 
1N3032B 


1N3039 
1N3039A 
1N3039B 
1N3042 
1N3042A 


1N3042B 
1N3045 
1N3045A 
1N3045B 
1N3062 


1N3063 
1N3064 
1N3065 
1N3066 
1N3067 


1N3068 
1N3069 
1N3070 
1N3071 
1N3072 


1N3073 
1N3074 
1Ν 3075 
1Ν3076 
1N3077 


1N3078 
1N3079 
1N3080 
1N3081 
1N3082 


1N3083 
1N3084 
1N3094 
1N3106 
1N3107 


1N3110 
1N3121 
1N3122 
1N3123 
1N3124 


1N3125 
1N3146 
1N3147 
1N3160 
1N3189 


1N3190 
1N3191 
1N3193 
1N3194 
1N3195 


1N3196 
1N3197 
1N3203 
1N3204 
1N3206 


1N3207 
1N3221 
1N3223 
1N3227 
1N3228 


1N3229 
1N3230 
1N3231 
1N3232 
1N3237 


1N3238 
1N3239 
1N3240 
1N3241 
1N3242 


1N3243 
1N3246 
1N3247 
1N3248 
1N3249 


1N3250 
1N3251 
1N3252 
1N3253 
1N3254 


1N3255 
1N3256 
1N3257 
1N3258 
1N3277 


1N3278 


1N3282 


1N3287 
1N3287N 
1N3287W 
1N3298 
1N3403 


1N3410 
1N3416 
1N3465 
1N3466 
1N3467 


1N3468 


1N3471 
1N3483 


1N3484 
1N3486 
1N3493 
1N3496 
1N3497 


1N3498 
1N3499 
1N3500 
1N3507 
1N3511 


1N3512 
1N3513 
1N3518 
1N3520 
1N3522 


1N3528 
1N3530 
1N3537 
1N3544 
1N3545 


1N3546 
1N3547 
1N3548 
1N3549 
1N3550 


1N3563 
1N3564 
1N3575 
1N3576 
1N3577 


1N3580 
1N3580A 
1N3580B 
1N3581 
1N3581A 


1N3581B 


1N3582B 
1N3584 


1N3584A 
1N3584B 
1N3592 
1N3593 
1N3594 


1N3595 
1N3598 
1N3599 
1N3600 
1N3601 


1N3602 
1N3603 
1N3604 
1N3605 
1N3606 


1N 3607 
1N3608 
1N3609 
1N3611 
1N3612 


1N3613 
1N3614 
1N3615 
1N3625 
1N3639 


1N3640 
1N3641 
1N3642 
1N3653 
1N3654 


1N3656 
1N3657 
1N3658 
1N3666 
1N3668 


1N 3669 
1N3678 
1N3681 
1N3681A 
1N3681B 


1N3683 
1N3683A 
1N3683B 
1N3689 
1N3689A 


1N3689B 
1N3691 
1N3691A 
1N3691B 
1N3698 


1N3698A 
1N3698B 
1N3701 

1N3701A 
1N3701B 


1N3704 
1N3704A 
1N3704B 
1N3722 
1N3723 


1N3729 
1N3731 
1N3732 
1N3748 
1N3749 


1N3750 
1N3751 
1N3752 
1N3753 


: IN3754 


1N3755 
1N3756 
1N3757 
1N3758 
1N3759 


1N3760 
1N3761 
1N3773 
1N3822 
1N3826 


1N3826A 


1N3866 


1N3867 
1N3868 
1N3869 
1N3872 
1N3873 


1N3874 
1N3879 
1N3895 
1N3914 
1N3915 


1N3929 
1N3938 
1N3939 
1N3940 
1N3952 


1N3956 
1N3957 
1N3981 
1N3991 
1N4001 


1N4002 


1N4006 


1N4007 
1N4009 
1N4011 
1N4014 
1N4043 


1N4044 
1N4087 
1N4088 
1N4089 
1N4092 


1N4093 
1N4095 
1N4103 
1N4103A 
1N4104 


1N4106 
1N4106A 
1N4108 
1N4109 
1N4118 


1N4121 
1N4121A 
1N4121B 
1N4129 
1N4132 


1N4139 
1N4140 
1N4141 
1N4147 
1N4148 


1N4149 
1N4150 
1N4151 
1N4152 
1N4153 


1N4154 
1N4155 
1N4156 
1N4161 
1N4161A 


1N4161B 
1N4164 
1N4164A 
1N4164B 
1N4166 


1N4166A 


1N4172B 


1N4174 
1N4174A 
1N4174B 
1N4181 
1N4181A 


1N4181B 
1N4184 
1N4184A 
1N4184B 
1N4187 


1N4187A 
1N4187B 
1N4240 
1N4242 
1N4243 


1N4245 
1N4246 
1N4247 
1N4248 
1N4249 


1N4250 
1N4251 
1N4295 
1N4295A 
1N4299 


1N4299A 
1N4299B 
1N4300 

1N4300A 
1N4300B 


1N4303 
1N4303A 
1N4303B 
1N4304 
1N4304A 


1N4304B 
1N4305 
1N4308 
1N4309 
1N4311 


1N4315 
1N4318 
1N4322 
1N4326 
1N4326A 


1N4326B 
1N4329 
1N4329A 
1N4329B 
1N4331 


1N4331A 
1N4331B 
1N4337 

1N4337A 
1N4337B 


1N4339 
1N4339A 
1N4339B 
1N4346 
1N4346A 


1N4346B 
1N4349 
1N4349A 
1N4349B 
1N4352 


1N4352A 
1N4352B 
1N4361 
1N4363 
1N4364 


1N4365 
1N4366 
1N4367 
1N4368 
1N4369 


1N4375 through 1S7051A ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 
Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement |  Replaced Replacement Replaced Replacement 
1N4375 177 1N4743A 142 1N5171 117 1NJ61224 109 1S103 116 | 1S396 116 | 1S1303 177 
1N4382 177 1N4744 145 1N5172 117 1NJ61225 136 1S104 116 | 1S397 125 | 1S1341 116 
1N4383 116 1N4744A 145 1N5179 178 1NJ61433 177 1S105 116 | 1S398 125 | 1S1342 116 
1N4384 116 1N4750 146 1N5188 506 1NJ61675 109 1S106 116 | 1S399 116 | 1S1343 116 
1N4385 116 1N4750A 146 1N5189 506 1NJ61676 116 1S106A 116 | 1S400 116 | 1S1344 116 
1N4389 178 1N4752 147 1N5190 506 1NJ61677 177 1S107 125 | 1S401 125 | 151345 116 
1N4392 177 1N4752A 147 1N5194 177 1NJ61725 177 1S108 125 | 1S402 125 | 1S1346 116 
1N4395 177 1N4759 149 1N5195 177 1NJ61726 116 1S109 125 | 1S426 109 | 1S1347 125 
1N4395A 177 1N4759A 149 1N5196 177 1P541 109 1S110 116 | 1S426G 109 | 1S1348 125 
1N4403 139 1N4762 150 1N5197 117 1P542 109 1S110A 116 | 15428 109 | 1S1420H 177 
1N4403A 139 1N4762A 150 1N5198 117 1R9H 116 19111 116 | 19430 117 | 151465 174 
1N4403B 139 1N4819 116 1N5199 117 1R9I 116 19112 116 | 19431 117 | 1951472 117 
1N4406 142 1N4820 116 1N5208 177 1R9J 116 19113 116 | 19432 117 | 151473 177 
1N4406A 142 1N4821 116 1N5210 177 1R9O 116 15113Α 116 | 15441 109 | 151514 177 
1N4406B 142 1N4822 116 1N5219 177 1R9.1 139 1S114 116 | 1S442 109 | 1S1515 177 
1N4408 145 1N4826 506 1N5220 177 1R9.1A 139 1S115 116 | 1S444 177 | 1S1516 177 
1N4408A 145 1N4827 177 1N5227 134 1R9.1B 139 1S116 116 | 1S446 109 | 1S1517 506 
1N4408B 145 1N4842 146 1N5227A 134 1R12 142 1S117 125 | 1S447 109 | 1S1517A 506 
1N4414 146 1N4842A 146 1N5227B 134 1R12A 142 1S119 116 | 1S448 109 | 1S1532 177 
1N4414A 146 1N4842B 146 1N5230 135 1R12B 142 1S120 116 | 1S449 109 | 1S1544 177 
1N4414B 146 1N4844 147 1N5230A 135 1R15 145 1S121 116 | 1S451 109 | 1S1545 177 
1N4416 147 1N4844A 147 1N5230B 135 1R15A 145 19122 116 | 19452 109 | 151553 177 
1N4416A 147 1N4844B 147 1N5231 135 1R15B 145 1S123 116 | 19453 109 | 151554 177 
1N4416B 147 1N4854 150 1N5231A 135 1R27 146 19124 116 | 19454 109 | 1951555 507 
1N4423 149 1N4854A 150 1N5231B 135 1R27A 146 19125 116 | 19456 116 | 191579 178MP 
1N4423A 149 1N4854B 150 1N5232 136 1R27B 146 19126 116 | 19457 116 | 151585 177 
1N4423B 149 1N4857 151 1N5232A 136 1R33 147 15127 109 | 15458 116 | 191586 177 
1N4426 150 1N4857A 151 1N5232B 136 1R33A 147 1S130 177 | 1S459 116 | 1S1587 177 
1N4426A 150 1N4857B 151 1N5239 139 1R33B 147 1S131 177 | 1S466 109 | 1S1588 177 
1N4426B 150 1N4861 177 1N5239A 139 1R62 149 1S132 177 | 1S474 144 | 1S1589 177 
1N4429 151 1N4862 177 1N5239B 139 1R62A 149 1S134 116 | 1S543 111, 112 | 1S1621 177 
1N4429A 151 1N4863 177 1N5242 142 1R62B 149 1S135 141 | 1S557 125 | 1S1622 116 
1N4429B 151 1N4896 142 1N5242A 142 1R82 150 1S136 137 | 1S558 116 | 1S1623 116 
1N4446 177 1N4896A 142 1N5242B 142 1R82A 150 1S137 145 | 1S559 116 | 1S1624 116 
1N4447 177 1N4897 143 1N5244 144 1R82B 150 1S138 125 | 1S588 116 | 1S1625 116 
1N4448 177 1N4897A 143 1N5244A 144 1R110 151 1S146 116 | 19685 116 | 1S1650 177 
1N4449 177 1N4898 143 1N5244B 144 1R110A 151 19147 116 | 15686 125 | 1S1651 177 
1N4450 177 1N4898A 143 1N5245 145 1R110B 151 19148 116 | 19687 125 | 191657 174 
1N4453 177 1N4899 143 1N5245A 145 1R1600 122 1S149 116 | 1S689 174 | 1S1658 177 
1N4454 177 1N4899A 143 1N5245B 145 1R1601 122 1S150 116 | 1S689A 174 | 1S1665 117 
1N4455 177 1N4900 143 1N5254 146 1R1602 122 1S180 177 | 1S692 136 | 1S1691 116 
1N4499 137 1N4900A 143 1N5254A 146 1R1771 122 19180/5GB 116 | 19696 142 | 151692 117 
1N4502 109 1N4901 143 1N5254B 146 1R1772 122 19181 177 | 15697 145 | 191693 117 
1N4514 125 1N4901A 143 1N5257 147 1R1774 122 1S182 177 | 1S700 146 | 1S1694 117 
1N4517 117 1N4902 143 1N5257A 147 1S005 116 1S186 109 | 1S750 112 | 1S1695 125 
1N4523 109 1N4902A 143 1N5257B 147 1S031 116 1S188 109 | 1S755 135 | 1S1697 115 
1N4531 177 1N4903 143 1N5263 148 1S032 116 1S188AM 109 | 15757 138 | 151698 116 
1N4532 177 1N4903A 143 1N5263A 148 1912 109 19189 109 | 1S758GS 139 | 151717 139 
1N4533 177 1N4904 143 1N5263B 148 1513 109 1S189FM 110MP | 15760 143 | 1S1717L 139 
1N4534 177 1N4904A 143 1N5265 149 1S15 109 19190 135 | 15788 109 | 151718 139 
1N4536 177 1N4905 143 1N5265A 149 1917 177 19195 140 | 15844 116 | 151849 116(2 
1N4547 177 1N4905A 143 1N5265B 149 1918 177 15197 142 | 15846 116 | 1518495 116(2 
1N4548 177 1N4906 143 1N5268 150 15920 109 15204 116 | 15848 125 | 151850 116(2 
1N4583 141 1N4906A 143 1N5268A 150 1532 109 15205 116 | 15850 125 | 1S1850R 116(2 
1N4583A 141 1N4907 143 1N5268B 150 1933 109 19206 116 | 19920 177 | 151891 116 
1N4583B 141 1N4907A 143 1N5272 191 1934 109 19207 116 | 15921 177 | 1951920 506 
1Ν 458» 125 1N4908 143 1N5272A 151 1S34S 109 1S208 116 | 1S923 177 | 1S1921A 506 
1N4586 125 1N4908A 143 1N5272B 151 1S35 109 1S209 116 | 1S940 177 | 1S1921B 506 
1N4625 135 1N4909 143 1N5315 177 1S38 177 1S210 125 | 1S941 177 | 1S1921C 506 
1N4626 136 1N4909A 143 1N5316 177 1S40 116 1S211 125 | 1S942 177 | 1S1921D 506 
1N4634 142 1N4910 143 1N5317 177 1S41 116 1S221 136 | 1S951 177 | 1S1921E 506 
1N4636 145 1N4910A 143 1N5318 177 1S42 116 1S223 138 | 1S952 177 | 1S1921F 506 
1N4642 146 1N4911 143 1N5319 177 1S43 116 1S225 139 | 1S953 177 | 1S1941 116 
1N4650 134 1N4911A 143 1N5320 177 1S44 177 1S226 141 | 1S954 177 | 1S1992 177 
1N4653 135 1N4912 143 1N5391 117 1S45 116 1S227 142 | 1S955 177 | 1S1993 177 
1N4654 135 1N4912A 143 1N5392 117 1S46 125 1S228 143 | 1S990 177 | 1S1994 177 
1N4655 136 1N4913 143 1N5400 117 1S47 125 1S229 144 | 1S994 177 | 1S1995 177 
1N4656 137 1N4913A 143 1N5401 117 1S50 109, 110 1S230 145 | 1S994A 177 | 1S2036 134 
1N4660 139 1N4914 143 1N5402 156 1S54 117 1S239 146 | 1S1000 112 | 1S2036A 134 
1N4663 142 1N4914A 143 1N5412 177 1558 117 19241 147 | 1S1000A 112 | 152051 135 
1N4665 145 1N4915 143 1N5413 177 1S/1 116 19249 148 | 191007 506 | 1S2051A 135 
1N4671 146 1N4915A 143 1N5414 177 1972 109 19250 149 | 151061 116 | 1S2051B 135 
1N4673 147 1N4933 507 1N5415 507 1573 109 19253 151 | 151062 116 | 1S2056 136 
1N4689 135 1N4937 506 1N5418 506 1974 109 19257 151 | 151063 116 | 1S2056A 136 
1N4690 136 1N4945 506 1N5419 506 1975 109 19306 177 | 1951064 116 | 182074H 177 
1N4701 144 1N4946 506 1N5426 177 1976 109 19307 177 | 151065 125 | 152076 177 
1N4702 145 1N4947 506 1N5433 506 1578 109 19309 116 | 151066 125 | 1S2076A 177 
1N4711 146 | 1N4948 506 | 1N5434 506 | 1S79 109 | 195310 116 | 151071 117 | 1S2091 177 
1N4714 147 1N4949 177 1N5552 506 1980 109 1S311 117 | 1S1072 117 | 1S2092 177 
1N4718 507 1N4951 178MP 1N5553 506 1S81 116 1S312 116 | 1S1096 116 | 1S2097 177 
1N4719 156 1N4952 178MP 1N5554 506 1S82 109 1S313 116 | 1S1211 177 | 1S2098 177 
1N4720 156 1N4997 156 1N5605 177 1S83 116 1S314 116 | 1S1212 177 | 1S2100 140 
1N4721 156 1N4998 156 1N5607 177 1S84 177 19315 116 | 191213 177 | 1S2100A 140 
1N4726 177 1N4999 156 1N5610 177 1985 177 15318 109 | 151214 177 | 1S211A 136 
1N4727 177 1N5004 116 1N5616 506 1S85V 116 1S320 135 | 1S1215 177/| 1S2112A 137 
1N4728 134 1N5005 116 1N5617 506 1989 177 19330 135 | 151216 177 | 1S2114A 138 
1N4728A 134 1N5006 116 1N5618 506 1990 116 15331 137 | 1951217 177 | 1S2116A 139 
1N4729 134 1N5007 116 1N5619 506 1S91 116 19332 138 | 1951218 177 | 1S2117A 140 
1N4732 138 | 1N5052 125 | 1N5620 506 | 1S92 116 | 18333 139 | 151219 177 | 1S2118A 141 
1N4733 135 1N5053 125 1N5621 506 1593 116 15334 139 | 151220 177 | 152119Α 142 
1N4733A 135 1N5054 125 1N5711 177 1593/50. 116 15335 140 | 151221 116 | 152120 142 
1Ν4734 136 1N5055 116 1N5712 177 1S94 116 1S336 141 | 1S1222 116 | 1S2120A 143 
1N4734A 136 1N5056 116 1N5713 177 1S95 116 1S337 142 | 1S1223 125 | 1S2121A 145 
1N4735 137 1N5057 116 1N5719 177 1S96 125 1S338 144 | 1S1224 116 | 1S2150 145 
1N4735A 137 1N5058 116 INA4 109 1997 125 19354 109 | 151225 125 | 1S2150A 145 
1N4739 139 1N5059 116 1NA4G 109 1998 125 19355 109 | 151226 506 | 195454 109 
1N4739A 139 1N5060 116 1NC61684 116 1999 125 19357 109 | 151237 506 | 157036 134 
1N4742 142 1N5061 116 INJ27 125 1S100 116 19358 166 | 191238 506 | 1S7036A 134 
1N4742A 142 1N5062 125 1NJ33233 109 15101 116 153585 116 | 1S1255A 125 | 1570368 134 
1Ν4743 142 1Ν5170 117 1NJ60284 109 15102 116 15395 116 | 151302 177 | 1S7051A 135 
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197056 through 2N248 


To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 
Replaced Replacement Replaced Replacement | Replaced Replacement Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement Replaced Replacement 
1S7056 136 | 1ΤΑΙ2 142 | 1ZB27 146 | 2Ε10 156 | 2H1259 106 | 2N105 102A | 2N176GRN 121 
1S7056A 136 | 1TA12A 142 | 1ZB27B 146 | 2F 160 | 2HR3J 125 | 2N106 102A | 2N176BLU 121 
1970568 136 | 1TA12.8 143 | 12833 147 | 2F05 156 | 2HR3M 125 | 2N107 102A | 2N176PUR 121 
1S7100 140 | 1TA12.8A 143 | 1ZB33B 147 | 2F4 116 | 2572 160 | 2N108 102 | 2N176WHT 121 
1S7100A 140 | 1TA14 144 | 1ZB82 150 | 2G 126 | 2J73 160 | 2N109 102A | 2N176YEL 121 
1971008 140 | 1TA14A 144 | 1ZB82B 150 | 2GA 116 | 2K02 125 | 2N109/5 102 | 2N176-1 104 
197120 142 | 1TA15 145 | 1ZC3.6 134 | 2G8 116 | 2K48 160 | 2N THAN 102A | 2N176-1YEL 121 
1S7120A 142 | 1TA15A 145 | 1ZC5.1 135 | 2G13 116 | 2MC 126 | 2N109GRN 102A | 2N176-1BLU 121 
1S7120B 142 | 1TA27 146 | 1ZC5.6 136 | 2G101 160 | 2M78 101 | 2N109BLU 102A | 2N176-1WHT 121 
1S7150 145 | 1TA27A 146 | 1ZC6.2 137 | 2G102 160 | 2N2J324 128 | 2N109WHT 102A | 2N176-3PUR 121 
1S7150A 145 | 1TA33 147 | 1ZC9.1 139 | 2G103 160 | 2N23 102 | 2N109M1 102A | 2N176-4PUR 121 
1S7150B 145 | 1TA33A 1471 1ZG12 142 | 2G104 160 | 2N24 102 | 2N109M2 102A | 2N176-5WHT 121 
1SD2 116 | 1TA55 148 | 1ZC15 145 | 2G106 160 | 2N25 102 | 2N111 100 | 2N176-6WHT 121 
1SO30 116 | 1TA55A 148 | 1ZC27 146 | 2G108 160 | 2N26 102 | 2N111A 100 | 2N178 104 
1S031 116 | 1TA62 149 | 1ZF5.1T5 135 | 2G109 160 | 2N27 100 | 2N111B 126 | 2N179 104 
1S032 116 1TA62A 149 1ZF5.1T10 135 2G110 160 2N28 101 2N111M1 126 2N180 102A 
18034 116 | 1TA82 150 1 1ZF5.1T20 135 | 20138 100 | 2N29 101 | 2N111M2 126 | 2N181 102A 
19036 116 1TA82A 150 1ZF5.6T5 136 2G139 100 2N30 100 2N112 126 2N182 101 
1S038 125 | 1TA110 151 | 1ZF5.6T10 136 | 2G140 100 | 2N31 100 | 2N112A 100 | 2N183 101 
15054 116 | 1TA110A 151 | 1ZF5.6T20 136 | 2G201 160 | 2N32 102 | 2N112M1 126 | 2N184 101 
1SO58 125 | 1TB06 116 | 1ZF9.1T5 139 | 2G202 160 | 2N32A 102 | 2N113 100 | 2N185 102A 
1T5.6 136 | 1TS05 116 | 1ZF9.1T10 139 | 20210 121 | 2N33 126 | 2N114 100 | 2N185BLU 102A 
1T5.6B 136 1V68611A47 159 1ZF9.1T20 139 | 2G220 191 2N34 102A 2N117 123 2N186 102A 
1T6.2 137 | 1W9640 159 | 1ZF12T5 142 | 20221 121 | 2N34A 102A | 2N118 123 | 2N186A 102A 
1T6.2B 137 | 1W9728 159 | 12F12T10 142 | 2G222 121 | 2N35 103A | 2N118A 123 | 2N187 102A 
1T7.5 138 | 1W9782 159 | 1ZFI2T20 142 | 2G223 104 | 2N36 102A | 2N119 123 | 2N187A 102 
1T7.5B 138 | 1W9787 123A | 1ZF14T5 144 | 20224 121 | 2N37 102A | 2N120 123 | 2N188 102 
1T9.1 139 | 1W9810 159 | 1ZF14T10 144 | 26225 121 | 2Ν38 102A | 2N123 100 | 2N188A 102 
1T9.1B 139 | 1W9810S 159 | 1ZF14T20 144 | 20226 179 | 2N38A 102A | 2N123A 126 | 2N189 102 
1T10 140 | 1W11700 159 | 1ZF15T5 145 | 2G227 179 | 2N39 102 | 2N124 101 | 2N190 102 
1T10B 140 | 1w11702 159 | 1ZF15T10 145 | 26228 179 | 2N40 102 | 2N125 101 | 2N191 102 
1T11.5 141 | 1W11706 133] 1ZF15T20 145 | 20240 121 | 2N41 102 | 2N126 103A | 2N192 102 
1T11.5B 141 | 1W11711 159 | 1ZF27T5 146 | 2G270 102 | 2N42 102 | 2N127 101 | 2N193 103A 
1T12 142 1WM6 116 1ZF27T10 146 2G271 102 2N43 102 2N128 126 2N194 103A 
1T12B 142 | 1X9179 177 | 1ZF27T20 146 | 2G301 160 | 2N43A 102 | 2N129 126 | 2N194A 103A 
1T12.8 143 | 1X9805 1771 1ZF33T5 147 | 2G302 102 | 2N44 102 | 2N130 102 | 2N195 102 
1T12.8B 143 | 1x9809 177 | 1ZF33T10 147 | 26303 102A | 2N44A 102 | 2N130A 102 | 2N196 102 
1T13 112 | 1Ζ5.1Τ10 135 | 1ZF33T20 147 | 2G304 102A | 2N45 102A | 2N131 102 | 2N197 102 
1T13A 112 | 176.2Τ10 137 | 1ZM3.6T5 134 | 20306 102 | 2N45A 102A | 2N131A 102 | 2N198 102 
1T13B 112 | 179.1 139 | 1ZM3.6T10 134 | 20308 102A | 2N46 102 | 2N132 102 | 2N199 102 
1T14 144 1Z9.1A 139 1ZM3.6T 20 134 2G309 102A | 2N47 102 2N132A 102 2N200 102 
1T14B 144 | 1Z9.1B 139 | 1ZM5.1T5 135 | 20319 100 | 2N48 102 | 2N133 102 | 2N204 102 
1T15 145 | 129.1C 139 | 1ZM5.1T10 135 | 26320 100 | 2N48A 102 | 2N133A 102A | 2N205 102 
1T15B 145 | 1Z9.1D5 139 | 1ZM5.1T20 135 | 26371 102 | 2N49 102 | 2N135 100 | 2N206 102 
1T22 109 | 1Z9.1D10 139 | 1ZM5.6T5 136 | 20322 102 | 2N50 102 | 2N136 100 | 2N207 102 
1T22A 109 | 179.1T5 139 | 1ZM5.6T10 136 | 20323 102 | 2N51 102 | 2N137 100 | 2N207A 102 
1T22B 109 | 1712 142 | 1ZM5.6T20 136 | 2G324 102 | 2N52 102 | 2N138 102A | 2N207B 102 
1T22G 109 | 1Z12A 142 | 1ZM6.2 137 | 20339 103 | 2N53 102 | 2N138A 102A | 2N207BLU 102 
1T23 109 | 1Z12B 142 | 1ZM6.2T5 137 | 2G339A 103 | 2N54 102 | 2N138B 102A | 2N211 103A 
1T23A 109 | 1Z12C 142 | 1ZM6.2T10 137 | 2G344 126 | 2N55 102 | 2N139 126 | 2N212 103A 
1T23G 109 | 1715 145 | 1ZM6.2T20 137 | 2G345 160 | 2N56 102 | 2N140 126 | 2N213 103A 
1T23J 109 | 1Z15A 145 | 1ZM7.5T5 138 | 2G371 102A | 2N59 102 | 2N140M1 126 | 2N213A 103A 
1T23M 109 | 1Z15B 145 | 1ZM7.5T10 138 | 2G371A 102A | 2N59A 102 | 2N140M2 126 | 2N214 103A 
1T26 109 | 1Z15C 145 | 1ZM7.5120 138 | 2G374 102A | 2N59B 102 | 2N145 101 | 2N214A 103 
1T27 146 | 1Z15D 145 | 1ZM9.1T5 139 | 2G374A 102A | 2N59C 102 | 2N146 101 | 2N215 102A 
1T27B 146 | 1Z15D5 145 | 1ZM9.1T10 139 | 26376 102A | 2N59D 102 | 2N147 101 | 2N216 103A 
1T33 147 | 1Z15D10 145 | 1ZM9.1T20 139 | 2G377 102A | 2N60 102 | 2N148 123 | 2N217 102A 
1T33B 147 | 1Z15T20 145 | 1ZM10T5 140 | 2G381 102A | 2N60A 102 | 2N148A 103A | 2N217A 102A 
1T55 148 | 1227 146 | 1ZM10T10 140 | 2G381A 102A | 2N60B 102 | 2N149 103A | 2N217RED 102A 
1T55B 148 | 1227A 146 | 1ZM10T20 140 | 2G382 160 | 2N60C 102 | 2N149A 103A | 2N217YEL 102A 
1T62 149 | 1Z27B 146 | 1ZM12T5 142 | 2G383 100 | 2N60R 102 | 2N150 101 | 2N217WHT 102A 
1T62B 149 | 1227C 146 | 1ZM12T10 142 | 2G384 102 | 2N61 102 | 2N150A 101 | 2N218 160 
1T82 150 | 1Z27D 146 | 1ZM12T20 142 | 2G385 102 | 2N61A 102 | 2N151 102 | 2N219 160 
1T82B 150 | 172705 146 | 1ZM15T5 145 | 2G386 102 | 2N61B 102 | 2N155 121 | 2N220 102A 
1T110 151 | 1227D10 146 | 1ZMI5T10 145 | 2G387 102 | 2N61C 102 | 2N156 104 | 2N222 102A 
1T110B 151 | 1233 147 | 1ZM15T20 145 | 2G394 100 | 2N62 102A | 2N157 121 | 2N223 102A 
1T188 109 | 1233A 147 | 1ZT12 142 | 2G395 102A | 2N63 102A | 2N157A 121 | 2N224 102A 
1T231 109 | 1233B 147 | 1ZT12B 142 | 2G396 100 | 2N64 102A | 2N158 121 | 2N225 102A 
1T236 109 | 17330 147 | 1ZT15 145 | 2G397 100 | 2N65 102 | 2N158A 121 | 2N226 102A 
1T261 109 | 1Z33D 147 | 1ZT15B 145 | 2G401 160 | 2N71 102 | 2N159 102 | 2N227 102A 
1T263 141 | 1Z33D5 147 | 1ZT?7 146 | 2G402 160 | 2N72 126 | 2N160 123 | 2N228 103A 
1T501 116 | 1233D10 147 | 1ZT27B 146 | 2G403 160 | 2N73 102 | 2N160A 123 | 2N229 103A 
1T502 116 | 1755 148 | 127733 147 | 2G404 160 | 2N74 102 | 2N161 123 | 2N230 104 
1T503 116 | 1Z55A 148 | 1ZT33B 147 | 2G413 160 | 2N75 126 | 2N161A 123 | 2N231YEL 126 
1T504 116 | 1Z55B 148 | 1ZT82 150 | 2G414 160 | 2N76 102 | 2N162 107 | 2N231-YEL-RED 126 
1T505 116 | 1762 149 | 1ZT82B 150 | 2G415 160 | 2N77 1021 | 2N162A 107 | 2N231BLU 126 
1T506 116 | 1262A 149 | 2.36 103 | 2G416 160 | 2N78 10A | 2N163 123 | 2N232 160 
1T507 125 | 1Z62B 149 | 2AA113 109 | 2G417 160 | 2N78A 101 | 2N163A 123 | 2N233 103A 
1T508 | 125 | 1Z62C 149 | 2A 126 | 2G508 102 | 2N79 102 | 2N164 101 | 2N233A 103A 
1T509 125 | 1Z62D 149 | 2A21 136 | 2G509 102 | 2N80 102 | 2N164A 101 | 2N234 121 
1T510 125 | 1Z62D5 149 | 2A22 135 | 2G524 100 | 2N81 102 | 2N165 101 | 2N234A 121 
1T1331 110MP | 1Z62D10 149 | 2AA113 116(2 2525 100 | 2N82 102 | 2N166 101 | 2N235 121 
1T2011 116 | 1282 150 | 2AA119 110M 28526 100 | 2N83 100 | 2N167 101 | 2N235A 121 
1T2012 116 | 1Z82A 150 | 2AC128 102A(2) | 2G527 100 | 2N85 126 | 2N167A 101 | 2N235B 121 
1T2013 116 | 1282B 150 | 2AC187 176(2) | 24577 100 | 2N86 126 | 2N168 101 | 2N236 121 
1T2014 116 | 1Z82C 150 | 2AC188 158(2) | 2G601 126 | 2N87 126 | 2N168A 101 | 2N236A 121 
1T2015 116 | 1Z82D 150 | 2AD140 121 | 2G602 126 | 2N88 126 | 2N169 101 | 2N236B 121 
1T2016 116 | 1Z82D5 150 | 2AD149 121MP | 2G603 100 | 2N89 126 | 2N169A 101 | 2N237 102 
1TA5.6 136 | 1782010 150 | 2AG 161 | 2G604 100 | 2N90 126 | 2N170 101 | 2N238 102A 
1TA5.6A 136 | 1Z110 151 | 2AH 161 | 2G605 100 | 2N94 103A | 2N172 101 | 2N238D 102A 
1TA6.2 137 | 1Z110A 151 | 2B 100 | 2G805 116 | 2N94A 103A | 2N173 105 | 2N238E 102A 
1TA6.2A 137 | 1Z110B 151 | 2C 100 | 2G1024 100 | 2N96 102 | 2N174 105 | 2N238F 102A 
1TA7.5 138 | 1Z110C 151 | 2D 100 | 2G1025 100 | 2N97 101 | 2N174A 105 | 2N238-ORN 102A 
1TA7.5A 138 | 1Z110D 151 | 2E 126 | 2G1026 100 | 2N97A 101 | 2N175 102A | 2N240 160 
1TA9.1 139 | 1Z110D5 151 | 2Ε05 156 | 2G1027 102 | 2N98 101 | 2N176 104 | 2N241 102 
1TA9.1A 139 | 1Z110D10 151 | 2E1 156 | 2H1254 106 | 2N98A 101 | 2N176A 104 | 2N241A 102 
1TA10 140 | 1ZB12 142 | 2Ε2 156 | 2H1255 106 | 2N99 101 | 2N176G 104 | 2N242 104 
1TA10A 140 | 1ZB12B 142 | 2Ε4 156 | 2H1256 106 | 2N100 101 | 2N176W 104 | 2N247 126 
1TA11.5 141 | 1ZB15 145 | 2E6 156 | 2H1257 106 | 2N103 101 | 2N176BLK 121 | 2N247/33 126 
1TA11.5A 141 | 1ZB15B 145 | 2E8 156 | 2H1258 106 | 2N104 102A | 2N176RED 121 | 2N248 126 


2N249 through 2N840 ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 

Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement Replaced Replacement 
2N249 100 2N328B 129 2N406GRN-YEL 102A 2N484 100 2N557 101 2N639B 104 2N741 0 
2N250 104 2N 329 129 2N407 102A 2N485 100 2N558 101 2N640 126 2N741A 160 
2N250A 104 2N329A 129 2N407BLK 102A 2N 486 100 2N559 160 2N641 126 2N742 23 
2N251 121 2N329B 129 2N407RED 102A 2N486B 100 2N560 123 2N641REDM/F 126 2N742A 123 
2N251A 121 2N330 129 2N407YEL 102A 2N487 102 2N561 121 2N642 126 2N743 108 
2N252 126 2N330A 129 | 2N407GRN 102A 2N495 06 2N563 102 2N643 126 2N743A 108 
2N253 101 2N331 160 2N407WHT 102A 2N495/18 106 2N564 102 2N644 126 2N744 08 
2N254 101 2N332 123 2N408 102A 2N496 106 2N565 102 2N645 126 2N745 123A 
2N255 104 2N332A 123 2N408WHT 102A 2N497 128 2N566 102 2N646 103 2N746 123A 
2N255A 104 2N333 123 2N409 126 2N497A 128 2N567 103A 2N647 103A 2N747 123A 
2N256 104 2N333A 123 2N410 126 2N498 128 | 2N568 102 2N647/22 103A 2N748 123A 
2N256A 104 2N334 123 2N411 126 2N499 126 2N569 102 2N648 103 2N749 123A 
2N257 104 2N334A 123 2N412 126 2N499A 126 2N570 102 2N649 103A 2N750 123A 
2N257A 104 2N335 123 2N413 100 2N500 126 2N571 100 2N649/5 103A 2N751 123A 
2N257B 104 2N335A 123 2N413A 100 2N500RED 126 2N572 100 2N650 102 2N752 108 
2N257G 104 2N335B 123 2N414 100 2N500BLU 126 2N573 102 2N650A 102 2N753 123A 
2N257W 104 2N336 123 2N414A 100 2N500WHT 126 2N573BRN 102 2N651 102 2N754 123A 
2N262 100 | 2N336A 123 2N414B 100 | 2N501 126 2N573RED 102 2N651A 102 2N756 108 
2N263 108 2N337 107 2N414C 100 2N501A 126 2N573ORN 102 2N652 102 2N756A 123 
2N264 108 2N337A 108 2N415 100 2N501/18 126 2N574 105 2N652A 102 2N757 108 
2N265 102 2N338 123 2N415A 100 2N502 126 2N574A 105 2N653 102 2N757A 123 
2N266 102 2N338A 123 2N416 100 2N502A 126 2N575 105 2N654 102 2N758 108 
2N267 160 2N343A 128 2N417 100 2N502B 126 2N575A 105 2N655 102 2N758A 123 
2N268 121 2N344 126 2N418 121 2N503 100 2N576 101 2N655RED 102 2N758B 123 
2N268A 121 2N345 126 2N419 104 2N504 126 2N576A 101 2N655GRN 102 2N759 108 
2N269 160 2N346 126 2N420 121 2N505 100 2N578 100 2N656 128 2N759A 123 
2N270 102 2N350 121 2N420A 121 2N506 102A 2N579 100 2N656A 128 2N759B 123 
2N270A 102 2N350A 121 2N422 102 2N507 103A 2N580 100 2N657 100 2N760 108 
2N270-5M 102 2N351 121 2N422A 102 2N508 102 2N581 100 2N658 176 2N760A 123 
2N271 100 2N351A 121 2N425 100 2N508A 102 2N582 100 2N659 176 2N760B 123 
2N271A 100 | 2N352 121 2N426 100 | 2N509 160 | 2N583 126 2N660 176 2N761 108 
2N272 102 2N353 121 2N427 100 2N511 104 2N584 126 2N661 176 2N762 108 
2N273 100 2N356 101 2N428 100 2N511A 104 2N585 101 2N662 176 2N768 160 
2N274 160 2N356A 101 2N428A 100 2N511B 104 2N586 100 2N663 121 2N769 160 
2N274BLU 160 2N357 101 2N431 123 2N512 104 2N587 101 2N665 121 2N770 123 
2N274WHT 160 2N357A 101 2N432 123 2N512A 104 2N588 126 2N669 121 2N771 123 
2N275 126 2N358 101 2N433 123 2N512B 104 2N588A 126 2N672 176 2N772 123 
2N276 160 2N358A 101 2N438 101 2N513 104 2N589 121 2N674 100 2N773 123 
2N277 105 2N359 102 2N438A 100 2N513A 104 2N591 102A 2N677 179 2N774 123 
2N278 105 2N360 102 2N439 101 2N513B 104 2N591A 102A 2N677A 179 2N775 123 
2N279 102A 2N361 102 2N439A 100 2N514 121 2N591/5 102A 2N677B 179 2N776 123 
2N280 102A 2N362 102 2N440 101 2N514A 121 2N591-6M 126 2N677C 121 2N777 123 
2N281 102A 2N362B 102 2N440A 100 2N514B 121 2N592 100 2N678 179 2N778 123 
2N282 102 2N 363 102 2N441 105 2N515 103A 2N593 100 2N678A 179 2N779 160 
2N283 102A 2N 364 103 2N441BLU 105 2N516 103A 2N594 101 2N678B 121 2N779A 160 
2N284 102A 2N 365 103 2N442 105 2N517 103A 2N595 101 2N678C 121 2N779B 160 
2N284A 102A 2N 366 103 2N443 105 2N518 100 2N596 101 2N679 101 2N780 107 
2N285 104 2N 367 102 2N444 101 2N519 100 2N597 100 2N680 126 2N781 160 
2N285A 104 | 2N368 102 2N444A 103 2N519A 100 | 2N598 100 | 2N694 126 2N782 160 
2N285B 104 2N369 102 2N445 101 2N520 100 2N599 100 2N695 126 2N783 123A 
2N286 160 2N370 126 2N445A 101 2N520A 100 | 2N600 100 | 2N696 123 | 2N784 123A 
2N290 104 2N370A 126 2N446 101 2N521 100 2N602 126 2N697 123 2N784A 123A 
2N291 102 2N 370/33 126 2N446A 103 2N521A 100 2N602A 126 2N697A 123 2N789 123 
2N292 101 2N371 126 2N447 101 2N522 100 2N603 126 2N699 154 2N790 123 
2N292A 101 2N371/33 126 2N447A 103 2N522A 100 2N603A 126 2N699A, B 154 2N791 123 
2N293 101 2N372 126 2N447B 103 2N523 100 2N604 126 2N700 160 2N792 123 
2N296 104 2N372/33 126 2N448 101 2N523A 100 2N604A 126 2N700A 160 2N793 123 
2N297 121 373 126 2N449 101 2N524 102 2N605 126 2N700/18 160 2N794 160 
2N297A 121 2N374 126 2N450 100 2N524A 102 2N606 126 2N700A/18 160 2N795 160 
2N299 160 2N375 104 2N 456 104 2N525 102 2N607 126 2N701 123 2N796 160 
2N 300 160 2N376 104 2N456A 104 2N525A 102 2N608 126 2N702 108 2N797 103 
2N301 121 2N376A 104 2N456B 104 2N526 102 2N609 102 2N703 108 2N799 102 
2N301A 121 2N377 101 2N457 104 2N526A 102 2N610 102 2N705 160 2N800 102A 
2N301B 121 2N377A 101 2N457A 104 2N527 102 2N611 102 2N705A 160 2N801 100 
2N301G 121 2N378 104 2N457B 104 2N527A 102 2N612 102 2N706 108 2N802 100 
2N301W 121 2N379 121 2N458 104 2N529 100 2N613 102 2N706A 108 2N803 158 
2N302 100 2N380 104 2N458A 104 2N530 100 2N614 100 2N706B 108 2N804 158 
2N303 102 2N381 102 2N458B 121 2N531 100 | 2N615 100 2N706C 108 2N805 158 
2N 306 103A 2N382 102 | 2N459 121 2N532 100 | 2N616 100 2N707 108 2N806 158 
2N306A 103A 2N383 102 2N459A 121 2N533 100 2N617 100 2N707A 123 2N807 102A 
2N307 121 2N384 160 2N460 102 2N534 102A 2N618 121 2N708 123A 2N808 102A 
2N307A 121 2N384/33 160 2N461 102 2N535 102A 2N619 108 2N708A 123A 2N809 100 
2N307B 121 385 101 2N462 102 2N535A 102A 2N620 108 2N709 108 2N810 100 
2N308 100 2N385A 101 2N464 102 2N535B 102A 2N621 108 2N709A 108 2N811 100 
2N309 100 2N386 104 2N465 102 2N536 102A 2N622 123 2N709/52 108 2N812 100 
2N310 102 2N387 104 2N466 102 2N537 160 2N623 126 2N710 160 2N813 102A 
2N311 100 2N388 101 2N467 102 2N538 121 2N624 126 2N710A 160 2N814 102A 
2N312 101 2N388A 101 2N468 102 2N538A 121 2N625 103 2N711 160 2N815 102A 
2N313 101 2N392 104 2N470 123 2N539 104 2N627 121 2N711A 160 2N816 102A 
2N314 101 2N393 126 2N471A 123 2N539A 104 2N628 121 2N711B 160 2N817 158 
2N315 100 2N394 100 2N472 123A 2N540 104 2N629 121 2N715 123 2N818 158 
2N315A 100 2N394A 100 2N472A 123A 2N540A 104 2N630 179 2N717 108 2N819 102A 
2N315B 100 2N395 100 2N473 123 2N541 123A 2N631 102 2N717A 108 2N820 102A 
2N316 160 2N396 100 2N474 123A 2N542 123A 2N632 102 2N718 108 2N821 101 
2N316A 102 2N396A 100 2N474A 123A 2N542A 123 2N633 102 2N718A 108 2N822 101 
2N317 100 2N397 100 2N475 123A 2N543 123A 2N633B 102 2N721 159 2N823 101 
2N317A 100 2N 399 104 2N475A 123A 2N543A 123A 2N634 101 2N721A 159 2N824 101 
2N318 126 2N400 104 2N476 123 2N544 126 2N634A 101 2N722 159 2N825 102 
2N319 102 2N401 104 2N477 123 2N544/33 126 2N635 101 2N722A 159 2N826 102 
2N320 102 2N402 102 2N478 123 2N546 123 2N635A 101 2N723 106 2N827 160 
2N321 102 2N 403 102 2N479 123 2N547 123 2N636 101 2N725 160 2N828 160 
2N322 102 2N 404 102 2N479A 123 2N548 123 2N636A 101 2N726 106 2N828A 160 
2N323 102 2N404A 102 2N480 123 2N549 123 2N637 104 2N727 106 2N829 160 
2N324 102 2N405 102 2N480A 123A 2N550 123 2N637A 104 2N728 123 2N834 108 
2N325 104 2N406 102A 2N480B 123A 2N551 123 2N637B 104 2N729 123 2N834A 123A 
2N327 100 2N406BRN 102A 2N481 100 2N552 123 2N638 104 2N738 154 2N835 123A 
2N327A 100 2N406RED 102A 2N482 100 2N553 121 2N638A 104 2N739 154 2N837 160 
2N327B 129 2N4060RN 102A 2N483 100 2N554 121 2N638B 104 2N739A 154 2N838 160 
2N328 129 2N406GRN 102A 2N483B 102 2N555 121 2N639 104 | 2N740 154 | 2N839 123A 
2N328A 129 2N406BLU 102A 2N483-6M 102 2N556 101 2N639A 104 2N740A 154 2N840 123A 
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ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


2N841 
2N842 
2N843 
2N844 
2N846 


2N846A 
2N846B 
2N849 
2N850 
2N851 


2N852 
2N858 
2N859 
2N860 
2N861 


2N862 
2N863 
2N864 
2N864A 
2N865 


2N865A 
2N866 
2N867 
2N869 
2N869A 


2N909 
2N913 
2N914 
2N914A 
2N914/51 


2N955A 
2N957 


2N960 
2N 960/46 
2N961 
2N961/46 
2N962 
2N963 


2N964 
2N964A 


2N964/46 
2N965 
2N966 


2N967 
2N968 


2N988 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


Replacement 


To Be 
Replaced 


2N841 through 2N1632 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2N1000 


2N1003 
2N1004 
2N1005 
2N1006 
2N1007 


2N1008 
2N1008A 
2N1008B 
2N1009 
2N1010 


2N1011 
2N1012 
2N1014 
2N1017 
2N1018 


2N1020 
2N1021 
2N1021A 
2N1022 
2N1022A 


2N1023 
2N1024 
2N1025 
2N1026 
2N1026A 


2N1027 
2N1028 
2N1029 
2N1029A 
2N1029B 


2N1029C 
2N1030 

2N1030A 
2N1030B 
2N1030C 


2N1031 
2N1031A 
2N1031B 
2N1031C 
2N1032 


2N1032A 
2N1032B 
2N1032C 
2N1033 
2N1034 


2N1035 
2N1036 
2N1037 
2N1038 
2N1040 


2N1042 
2N1043 
2N1044 
2N1045 
2N1046 


2N1046A 
2N1046B 
2N1051 
2N1052 
2N1053 


2N1054 
2N1056 
2N1057 
2N1058 
2N1059 


2N1060 


2N1070 


2N1073 
2N1073A 
2N1073B 
2N1078 
2N1081 


2N1082 
2N1086 
2N1086A 
2N1087 
2N1090 


2N1091 
2N1092 
2N1093 
2N1094 
2N1095 


2N1096 
2N1097 
2N1098 
2N1099 
2N1100 


2N1101 
2N1102 
2N1102/5 
2N1103 
2N1104 


2N1107 
2N1108 
2N1108RED 
2N1109 
2N1110 


2N1111 
2N1111A 
2N1111B 
2N1111RED 
2N1112 


2N1114 
2N1115 
2N1115A 
2N1116 
2N1117 


2N1118 
2N1118A 
2N1119 
2N1120 
2N1121 


2N1122 
2N1122A 
2N1129 
2N1124 
2N1125 


2N1126 
2N1127 
2N1128 
2N1129 
2N1130 


2N1131 
2N1131A 
2N1132 
2N1132A 
2N1132B 


2N1132/46 
N1135 


2N1136A 


2N1136B 
2N1137 
2N1137A 
2N1137B 
2N1138 


2N1138A 
2N1139 
2N1141 
2N1141A 
2N1142 


2N1142A 
2N1143 
2N1143A 
2N1144 
2N1145 


2N1146 
2N1146A 
2N1146B 
2N1146C 
2N1147 


2N1147A 
2N1147B 
2N1147C 
2N1149 
2N1150 


2N1151 


2N1157A 
2N1158 


2N1162 
2N1162A 


2N1164A 
2N1165 


2N1166A 
2N1168 


2N1169 
2N1170 
2N1171 
2N1172 
2N1173 


2N1173W 
2N1174 
2N1175 
2N1175A 
2N1176 


2N1176A 
2N1176B 
2N1177 
2N1178 
2N1179 


2N1180 
2N1182 
2N1183 
2N1183A 
2N1183B 


2N1184 
2N1184A 
2N1184B 
2N1185 
2N1186 


2N1187 
2N1188 
2N1189 
2N1190 
2N1191 


2N1192 
2N1193 
2N1194 
2N1195 
2N1196 


2N1197 
2N1198 
2N1199 
2N1199A 
2N1200 


2N1201 
2N1202 
2N1203 
2N1204 
2N1204A 


2N1205 
2N1207 
2N1213 
2N1214 
2N1215 


2N1216 
2N1217 
2N1218 
2N1219 
2N1220 


2N1221 
2N1222 
2N1223 
2N1224 
2N1225 


2N1226 
2N1227 
2N1227A 
2N1227-3 
2N1227-4 


2N1227-4R 
2N1228 
2N1229 
2N1230 
2N1231 


2N1232 
2N1233 
2N1234 
2N1238 
2N1239 


2N1240 
2N1241 
2N1245 
2N1246 
2N1247 


2N1248 
2N1249 
2N1251 
2N1252 
2N1253 


2N1254 
2N1255 
2N1256 
2N1257 
2N1258 


2N1259 
2N1261 
2N1262 
2N1263 
2N1264 


2N1265 
2N1265A 
2N1266 
2N1267 
2N1273 


2N1273RED 
2N12730RN 
2N1273YEL 

2N1273GRN 
2N1273BLU 


2N1274 

2N1274BRN 
2N1274RED 
2N12740RN 
2N1274GRN 


2N1274BLU 
2N1274PUR 
2N1275 
2N1276 
2N1277 


2N1278 
2N1279 
2N1280 
2N1281 
2N1282 


2N1284 
2N1285 
2N1287 
2N1287A 
2N1288 


2N1289 
2N1291 
2N1292 
2N1293 
2N1294 


2N1295 
2N1296 
2N1297 
2N1299 
2N1300 


2N1301 
2N1302 
2N1303 
2N1304 
2N1305 


2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1309 
2N1309A 


2N1310 
2N1311 
2N1312 
2N1313 
2N1314 


2N1314R 
2N1316 
2N1317 
2N1318 
2N1319 


2N1338 
2N1343 
2N1344 
2N1345 
2N1346 


2N1347 
2N1348 
2N1349 
2N1350 
2N1351 


2N1352 
2N1353 
2N1354 
2N1355 
2N1356 


2N1357 
2N1358 
2N1358A 
2N1358M 
2N1359 


2N1360 
2N1361 
2N1361A 
2N1362 
2N1363 


2N1364 
2N1365 
2N1366 
2N1367 
2N1370 


2N1371 
2N1372 
2N1373 
2N1374 
2N1375 


2N1376 
2N1377 
2N1378 
2N1379 
2N1380 


2N1381 
2N1382 
2N1383 
2N1384 
2N1385 


2N1386 
2N1387 
2N1388 
2N1389 
2N1391 


2N1392 
2N1393 
2N1395 
2N1396 
2N1397 


2N1398 
2N1399 
2N1400 
2N1401 
2N1401A 


2N1402 
2N1403 
2N1404 
2N1404A 
2N1405 


2N1406 
2N1407 
2N1408 
2N1409 
2N1410 


2N1411 
2N1412 
2N1413 
2N1414 
2N1415 


2N1416 
2N1417 
2N1418 
2N1419 
2N1420 


2N1422 
2N1423 
2N1425 
2N1426 
2N1427 


2N1428 
2N1429 
2N1430 
2N1431 
2N1432 


2N1433 
2N1434 
2N1435 
2N1436 
2N1439 


2N1440 


2N1446 


2N1447 
2N1448 
2N1449 
2N1450 
2N1451 


2N1452 
2N1469 
2N1470 
2N1471 
2N1472 


2N1473 
2N1474 
2N1474A 
2N1475 
2N1478 


2N1479 
2N1480 
2N1481 
2N1482 
2N1487 


2N1488 
2N1489 
2N1490 
2N1491 
2N1492 


2N1493 
2N1495 
2N1499 
2N1499A 
2N1499B 


2N1500 
2N1500/18 
2N1501 
2N1502 
2N1505 


2N1506 
2N1506A 
2N1507 
2N1510 
2N1515 


2N1516 
2N1517 
2N1517A 
2N1518 
2N1519 


2N1520 
2N1521 
2N1522 
2N1523 
2N1524 


2N1524-1 
2N1524-2 
2N1524/33 
2N1525 
2N1526 


2N1526/33 


2N1527 
2N1528 
2N1529 
2N1529A 


2N1530 
2N1530A 
2N1531 
2N1531A 
2N1532 


2N1532A 
2N1533 
2N1534 
2N1534A 
2N1535 


2N1535A 
2N1535B 
2N1536 
2N1536A 
2N1537 


2N1537A 
2N1538 
2N1538A 
2N1539 
2N1539A 


2N1540 
2N1540A 
2N1541 
2N1541A 
2N1542 


2N1542A 
2N1543 


2N1544A 


2N1545 
2N1545A 
2N1546 
2N1546A 
2N1547 


2N1547A 


2N1549A 
2N1550 


2N1552 
2N1552A 


2N1554A 
2N1555 


2N1557 
2N1557A 


2N1559A 


2N1560 
2N1560A 
2N1561 
2N1562 
2N1570 


2N1572 
2N1573 
2N1574 
2N1581 
2N1583 


2N1584 
2N1585 
2N1586 
2N1587 
2N1588 


2N1589 
2N1590 
2N1591 
2N1592 
2N1593 


2N1594 
2N1600 
2N1601 
2N1602 
2N1605 


2N1605A 
2N1606 
2N1607 
2N1608 
2N1614 


2N1622 
2N1623 
2N1624 
2N1631 
2N1632 


160 
160 


2N1633 through 2N2938 


To Be 
Replaced 


2N1633 
2N1634 
2N1635 
2N1636 
2N1637 


2N1638 
2N1639 
2N1640 
2N1641 
2N1642 


2N1643 
2N1644 
2N1644A 
2N1646 
2N1651 


2N1652 
2N1653 
2N1663 
2N1664 
2N1665 


2N1666 
2N1667 
2N1668 
2N1669 
2N1670 


2N1672 
2N1672A 
2N1673 
2N1674 
2N1676 


2N1677 


2N1682 
2N1683 


2N1684 
2N1685 
2N1694 
2N1699 
2N1700 


2N1702 
2N1703 
2N1704 
2N1705 
2N1706 


2N1707 


2N1727 
2N1728 


2N1732 


2N1742 
2N1743 
2N1744 
2N1745 
2N1746 


2N1747 
2N1748 
2N1748A 
2N1749 
2N1750 


2N1751 
2N1752 
2N1753 
2N1754 
2N1755 


2N1756 
2N1757 
2N1758 
2N1759 
2N1760 


2N1761 
2N1762 
2N1763 
2N1764 
2N1772 


2N1773 
2N1774 
2N1779 
2N1780 
2N1781 


2N1782 
2N1783 
2N1784 
2N1785 
2N1786 


2N1787 
2N1788 
2N1789 
2N1790 
2N1808 


2N1838 
2N1839 
2N1840 
2N1853 
2N1854 
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ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2N1858 
2N1864 
2N1865 
2N1866 
2N1867 


2N1868 
2N1891 
2N1892 
2N1893 
2N1905 


2N1906 


2N1908A 


2N1917 
2N1918 
2N1919 
2N1920 
2N1921 


2N1922 
2N1924 
2N1925 
2N1926 
2N1931 


2N1932 
2N1933 
2N1940 
2N1944 
2N1945 


2N1946 
2N1947 
2N1948 
2N1949 
2N1950 


2N1951 
2N1952 
2N1953 
2N1954 
2N1955 


2N1956 
2N1957 
2N1958 
2N1959 
2N1960 


2N1960/46 
2N1961 
2N1962 
2N1963 
2N1964 


2N1965 
2N1969 
2N1970 
2N1971 
2N1972 


2N1973 
2N1974 
2N1975 
2N1980 
2N1981 


2N1982 
2N1983 
2N1984 
2N1985 
2N1986 


2N1987 
2N1988 
2N1989 
2N1991 
2N1992 


2N1993 
2N1994 
2N1995 
2N1996 
2N1997 


2N1998 
2N1999 
2N2000 
2N2001 
2N2002 


2N2003 
2N2004 
2N2005 
2N2006 
2N2007 


2N2017 
2N2022 
2N2032 
2N2038 
2N2039 


2N2040 
2N2041 
2N2048 
2N2048A 
2N2059 


2N2061 


2N2063 


2N2065A 


2N2066 
2N2066A 
2N2067 
2N2067B 
2N2067G 


2N2067W 
2N2069 
2N2070 
2N2075 
2N2075A 


2N2076 
2N2076A 
2N2077 
2N2077A 
2N2078 


2N2078A 


2N2080A 


2N2081 
2N2081A 


2N2083 


2N2084 
2N2085 
2N2089 
2N2090 
2N2091 


2N2092 
2N2093 
2N2094 
2N2094A 
2N2095 


2N2095A 
2N2096 
2N2096A 
2N2097A 
2N2098 


2N2099 
2N2100 
2N2102 
2N2104 
2N2105 


2N2106 
2N2107 
2N2108 
2N2137 
2N2137A 


2N2138 
2N2138A 


2N2140 
2N2140A 


2N2142A 


2N2143 
2N2143A 
2N2144 
2N2144A 
2N2145 


2N2145A 
2N2146 
2N2146A 
2N2147 
2N2148 


2N2152 


2N2154 
2N2154A 


2N2156 
2N2156A 


2N2157 
2N2157A 
2N2158 
2N2158A 
2N2159 


2N2159A 
2N2161 
2N2162 
2N2163 
2N2164 


2N2165 
2N2166 
2N2167 
2N2168 
2N2169 


2N2170 
2N2171 
2N2172 
2N2173 
2N2175 


2N2176 
2N2177 
2N2178 
2N2180 
2N2181 


2N2182 
2N2183 
2N2184 
2N2185 
2N2186 


2N2187 
2N2188 
2N2189 
2N2190 
2N2191 


2N2192 
2N2192A 
2N2193 
2N2193A 
2N2193B 


2N2194 
2N2194A 
2N2194B 
2N2195 
2N2195A 


2N2195B 


2N2199 


2N2200 
2N2204 
2N2205 
2N2206 
2N2207 


2N2208 
2N2209 
2N2210 
2N2212 
2N2218 


2N2218A 
2N2220 
2N2221 
2N2222 
2N2225 


2N2234 
2N2235 
2N2236 
2N2237 
2N2238 


2N2240 
2N2241 
2N2242 
2N2244 
2N2245 


2N2246 
2N2247 
2N2248 
2N2249 
2N2250 


2N2251 
2N2252 
2N2253 
2N2254 
2N2255 


2Ν 2256 
2N2257 
2N2258 
2N2259 
2N2266 


2N2267 
2N2268 
2N2269 
2N2270 
2N2271 


2N2272 
2N2273 
2N2274 
2N2275 
2N2276 


2N2277 
2N2278 
2N2279 
2N2280 
2N2281 


2N2282 
2N2285 
2N 2286 
2N2287 
2N 2288 


2N2289 
2N2290 
2N2291 
2N2292 
2N2293 


2N2294 
2N2295 
2N2296 
2N2303 
2N2305 


2N2309 
2N2310 
2N2312 
2N2314 
2N2315 


2N2318 
2N2319 
2N2320 
2N2330 
2N2331 


2N2332 
2N2333 
2N2334 
2N2335 
2N2336 


2N2337 
2N2349 
2N2353 
2N2353A 
2N2354 


2N2357 
2N2358 
2N2360 
2N2361 
2N2362 


2N2363 
2N2368 
2N2369 
2N2369A 
2N2370 


2N2371 
2N2372 
2N2373 
2N2374 
2N2375 


2N2376 
2N2377 
2N2378 
2N2381 
2N2382 


2N2387 
2N2388 
2N2389 
2N2390 
2N2393 


2N2394 
2N2395 
2N2396 
2N2397 
2N2398 


2N2399 
2N2400 
2N2401 
2N2402 
2N2405 


2N2411 
2N2412 
2N2413 
2N2415 
2N2416 


2N2423 
2N2424 
2N2425 
2N 2426 
2N2427 


2N2428 
2N2429 
2N2430 
2N2431 
2N2432 


2N2446 
2N2447 
2N2448 
2N2449 
2N2450 


2N2451 
2N2455 
2N2456 
2N2466 
2N2468 


2N2469 
2N2476 
2N2477 
2N2481 
2N2482 


2N2483 
2N2484 
2N2487 
2N 2488 
2N2489 


2N2490 
2N2491 
2N2492 
2N2493 
2N2494 


2N2495 
2N2496 
2N2501 
2N2509 
2N2510 


2N2512 
2N2520 
2N2521 
2N2522 
2N2523 


2N2524 
2N2526 
2N2527 
2N2528 
2N2529 


2N2530 
2N2531 
2N2532 
2N2533 
2N2534 


2N2539 
2N2540 
2N2541 
2N2564 
2N2565 


2N2569 
2N2570 
2N2571 
2N2572 
2N2586 


2N2587 
2N2588 
2N2595 
2N2596 
2N2597 


2N2598 
2N2599 
2N2600 
2N2601 
2N2602 


2N2603 
2N2604 
2N2605 
2N2605A 
2N2610 


2N2612 
2N2613 
2N2614 
2N2616 
2N2617 


2N2618 
2N2621 
2N2622 
2N2623 
2N2624 


2N2625 
2N2626 
2N2627 
2N2628 
2N2629 


2N2630 
2N2635 
2N 2636 
2N2637 
2N2638 


2N 2639 
2N 2640 
2N2641 
2N2642 
2N 2643 


2N2644 
2N2648 
2N2651 
2N2654 
2N2656 


2N2671 
2N2672 
2N2672A 
2N2672BLK 
2N2672GRN 


2N2673 
2N2674 
2N2675 
2N2676 
2N2677 


2N2678 
2N2691 
2N2691A 
2N2692 
2N2693 


2N2695 
2N2696 
2N2699 
2N2706 
2N2707 


2N2708 
2N2709 
2N2710 
2N2711 
2N2712 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2N2713 123A 
2N2714 123A 
2N2715 108 
2N2716 108 
2N2717 160 
2N2719 123A 
2N2728 105 
2N2729 108 
2N2730 105 
2N2731 105 
2N2732 105 
2N2783 126 
2N2784 108 
2N2784/52 108 
2N2786 160 
2N2786A 160 
2N2793 105 
2N2795 160 
2N2796 160 
2N2797 160 
2N2798 160 
2N2799 160 
2N2800 159 
2N2800/46 159 
2N2801 159 
2N2801/46 159 
2N2802 106 
2N2803 106 
2N2804 106 
2N2805 106 
2N2806 106 
2N2807 106 
2N2831 123A 
2N2832 121 
2N2835 131 
2N2836 121 
2N2837 159 
2N2838 159 
2N2845 123A 
2N2846 128 
2N2847 123A 
2N2831 128 
2N2832 121 
2N2835 131 
2N2836 121 
2N2837 106 
2N2838 106 
2N2845 129 
2N2846 128 
2N2847 129 
2N2848 128 
2N2849 128 
2N2850 128 
2N2851 128 
2N2852 128 
2N2853 128 
2N2854 128 
2N2855 128 
2N2856 128 
2N2857 108 
2N2860 160 
2N2861 159 
2N2862 159 
2N2865 161 
2N2869 121 
2N2869/2N301 121 
2N2870 121 
2N2873 160 
2N2883 108 
2N2884 108 
2N2894 159 
2N2894A 159 
2N2904 129 
2N2904A 129 
2N2905 129 
2N2905A 129 
2N2906 159 
2N2906A 159 
2N2907 159 
2N2907A 159 
2N2921 108 
2N2922 108 
2N2923 123A 
2N2924 123A 
2N2925 123A 
2N2926 123A 
2N29260RN 123A 
2N2926GRN 123A 
2N2926-6 123A 
2N2927 159 
2N2927/46 159 
2N2928 160 
2N2929 160 
2N2930 100 
2N2931 123A 
2N2932 123A 
2N2933 123A 
2N2934 123A 
2N2935 123A 
2N2938 123A 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


2N2942 
2N2943 
2N2944 
2N2944A 
2N2945 


2N2945A 
2N2946 
2N2946A 
2N2951 
2N2952 


2N2953 
2N2955 
2N2956 
2N2957 
2N2958 


2N2959 
2N2960 
2N2961 
2N2966 
2N2968 


2N2969 
2N2970 
2N2971 
2N2996 
2N2997 


2N2998 
2N2999 
2N3009 
2N3010 
2N3011 


2N3012 


2N3035 


2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3058 
2N3059 


2N 3060 
2N3062 
2N3072 
2N3073 
2N3074 


2N3075 
2N3077 
2N3078 
2N3081 
2N3082 


2N3083 
2N3114 
2N3115 
2N3116 
2N3117 


2N3120 
2N3121 
2N3122 
2N3125 
2N3127 


2N3128 
2N3129 
2N3130 
2N3132 
2N3133 


2N3134 
2N3135 
2N3136 
2N3137 
2N3148 


2N3153 
2N3202 
2N3203 
2N3208 
2N3209 


2N3210 
2N3211 
2N3212 
2N3213 
2N3214 


2N3215 
2N3216 
2N3217 
2N3218 
2N3219 


2N3226 
2N3227 
2N3228 
2N3232 
2N3241 


2N3241A 


2N3246 


2N3247 
2N3248 
2N3249 
2N3250 
2N3250A 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


2N2942 through 2N5380 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2N3251 
2N3251A 
2N3261 
2N3267 
2N3268 


2N3279 
2N3280 
2N 3281 
2N 3282 
2N 3283 


2N 3284 
2N 3285 
2N 3286 
2N 3287 
2N 3288 


2N3289 
2N 3290 
2N3291 
2N3292 
2N3293 


2N3294 
2N3301 
2N3302 
2N 3304 
2N 3305 


2N 3306 
2N 3307 
2N 3308 
2N3310 
2N3311 


2N3312 
2Ν 3313 
2N3314 
2N3315 
2N3317 


2N3318 
2N 3319 
2N 3320 
2N3321 
2N 3322 


2N 3323 
2N 3324 
2N 3325 
2N 3338 
2N3339 


2N 3340 
2N3341 
2N 3342 
2N 3343 
2N3344 


2N 3345 
2N 3346 
2N 3371 
2N 3388 
2N 3389 


2N 3390 
2N3391 
2N3391A 
2N 3392 
2N 3393 


2N 3394 
2N 3395 
2N 3396 
2N 3397 
2N 3398 


2N 3399 
2N 3400 
2N3401 
2N3402 
2N3403 


2N3404 
2N 3405 
2N3407 
2N 3412 
2N3414 


2N3415 
2N3416 
2N 3417 
2N 3427 
2N3428 


2N3440 
2N3441 
2N 3443 
2N3445 
2N3446 


2N 3447 
2N 3448 
2N 3449 
2N3451 
2N 3462 


2N 3463 
2N 3464 
2N 3469 
2N 3478 
2N 3483 


2N 3485 
2N3485A 
2N 3486 
2N3486A 
2N 3493 


2N 3494 
2N 3496 
2N3498 
2N 3502 
2N3503 


2N 3504 
2N 3505 
2N 3506 
2N 3507 
2N 3508 


2N 3509 
2N3510 
2N3511 
2N3527 
2N3544 


2N3545 
2N3546 
2N3547 
2N3548 
2N3549 


2N3550 
2Ν 3563 
2N3563-1 
2N3564 
2N3565 


2N 3566 
2N3567 
2N3568 
2N3569 
2N3570 


2N3571 
2N3572 
2N3576 
2N3579 
2N3580 


2N3581 
2N3582 
2N3583 
2N3588 
2N3600 


2N3605 
2N 3606 
2N3607 
2N3611 
2N3612 


2N3613 
2N3614 
2N3615 
2N3616 
2N3617 


2N3618 
2N 3633 
2N3638 
2N3638A 
2N3639 


2N3640 
2N3641 
2N 3642 
2N 3643 
2N3644 


2N3645 
2N 3646 
2N 3647 
2N3648 
2N 3662 


2N 3663 
2N 3667 
2N3671 
2N 3672 
2N 3673 


2N3677 
2N3682 
2N 3688 
2N 3689 
2N3690 


2N3691 
2N 3692 
2N 3693 
2N 3694 
2N3700 


2N3702 
2N3703 
2N3704 
2N3705 
2N3706 


2N3707 
2N3708 
2N3709 
2N3710 
2N3711 


2N3712 
2N3713 
2N3714 
2N3715 
2N3716 


2N3719 
2N3720 
2N3721 
2N3730 
2N3731 


2N3732 
2N3738 
2N3739 
2N3740 
2N3740A 


2N3762 
2N3763 
2N3764 
2N3765 
2N3766 


2N3767 
2N3770 
2N3771 
2N3772 
2N3774 


2N3775 
2N3776 
2N3778 
2N3779 
2N3780 


2N3781 
2N3782 
2N3783 
2N3784 
2N3785 


2N3793 
2N3794 
2N3798 
2N3799 
2N3819 


2N 3820 
2N3825 
2N3826 
2N 3827 
2N3828 


2N3829 
2N3832 
2N3840 
2N 3843 
2N3843A 


2N3844 


2N3845A 
2N 3846 


2N3854 
2N3854A 
2N3855 
2N3855A 
2N3856 


2N3856A 
2N3857 
2N3858 
2N3858A 
2N3859 


2N3859A 
2N 3860 
2N 3862 
2N 3863 
2N3864 


2N 3866 
2N3867 
2N 3868 
2N3869 
2N3877 


2N 3880 
2N3883 
2N3900 
2N3900A 
2N3901 


2Ν 3904 
2N3905 
2N 3906 
2N3911 
2N3912 


2N3914 
2N3915 
2N3923 
2N3924 
2N3932 


2N3933 
2N3948 
2N 3962 
2N3963 
2N3964 


2N3965 
2N3973 
2N3974 
2N3975 
2N3976 


2N3977 
2N3978 
2N3979 
2N 3983 
2N 3984 


2N3985 
2N3995 
2N4013 
2N4014 
2N4026 


2N4027 
2N4028 
2N4029 
2N 4030 
2N4031 


2N4032 
2N 4033 
2N 4034 
2N 4035 
2N4054 


2N4055 
2N 4056 
2N4057 
2N4058 
2N4059 


2N4060 
2N4061 
2N4062 
2N 4068 
2N4072 


2N4073 
2N4074 
2N4077 
2N4078 
2N4079 


2N4080 
2N4086 
2N 4087 
2N4087A 
2N4105 


2N4106 
2N4121 
2N4122 
2N4123 
2N4124 


2N4125 
2N4126 
2N4134 
2N4140 
2N4141 


2N4142 
2N4143 
2N4207 
2N4208 
2N4209 


2N4220 
2N4220A 
2N4221 
2N4221A 
2N4222 


2N4222A 
2N4231 
2N4232 
2N4233 
2N4234 


2N4235 
2N4237 
2N4241 
2N4248 
2N4249 


2N4250 
2N4251 
2N4254 
2N4255 
2N4256 


2N4257 
2N4258 
2N4259 
2N4269 
2N4270 


2N4274 
2N4275 
2N4286 
2N4287 
2N4288 


2N4289 
2N4290 
2N4291 
2N4296 
2N4297 


2N4298 
2N4299 
2N4313 
2N4346 
2N4354 


2N4355 
2Ν 4356 
2N 4387 
2N4388 
2N4389 


2N4395 
2N4396 
2N4398 
2N4399 
2N4400 


2N4401 
2N4402 
2N4403 
2N4404 
2N4405 


2N4406 
2N4407 
2N4410 
2N4411 
2N4412 


2N4412A 


2N4414A 
2N4415 


2N4417 


2N4418 
2N4419 
2N4424 
2N4425 
2N4427 


2N4432 
2N4432A 
2N 4433 
2N4434 
2N4435 


2N 4436 
2N4437 
2N4449 
2N4450 
2N4451 


2N 4452 
2N4453 
2N4872 
2N4873 
2N4890 


2N4898 
2N4899 
2N4910 
2N4911 
2N4912 


2N4913 
2N4914 
2N4915 
2N4916 
2N4917 


2N4918 
2N4919 
2N4920 
2N4921 
2N4922 


2N4923 
2N4924 
2N4925 
2N4926 
2N 4927 


2N4928 
2N4934 
2N4935 
2N4936 
2N4943 


2N4944 
2N4945 
2N4946 
2N4951 
2N4952 


2N4953 
2N4954 
2N4960 
2N4961 
2N4962 


2N4963 
2N4964 
2N4965 
2N 4966 
2N4967 


2N4968 
2N4969 
2N4970 
2N4971 
2N4972 


2N4982 
2N4994 
2N4995 
2N4996 
2N4997 


2N5022 
2N5023 
2N5031 
2N5032 
2N5050 


2N5051 
2N5053 
2N5054 
2N5157 
2N5058 


2N5059 
2N5067 
2N5068 
2N5081 
2N5082 


2N5086 
2N5087 
2N5088 
2N5089 
2N5108 


2N5109 
2N5110 
2N5111 
2N5126 
2N5127 


2N5128 
2N5129 
2N5130 
2N5131 
2N5132 


2N5133 
2N5135 
2N5136 
2N5137 
2N5138 


2N5139 
2N5140 
2N5141 
2N5142 
2N5143 


2N5157 
2N5160 
2N5163 
2N5172 
2N5174 


2N5175 
2N5176 
2N5179 
2N5180 
2N5181 


2N5182 
2N5183 
2N5184 
2N5186 
2N5187 


2N5188 
2N5190 
2N5191 
2N5192 
2N5193 


2N5194 
2N5200 
2N5201 
2N5208 
2N5209 


2N5210 
2N5211 
2N5219 
2N5220 
2N5221 


2N5222 
2N5223 
2N5224 
2N5225 
2N5226 


2N5227 
2N5228 
2N5232 
2N5232A 
2N5233 


2N5234 
2N5235 
2N5242 
2N5243 
2N5248 


2N5249 
2N5249A 
2N5264 
2N5272 
2N5292 


2N5296 
2N5307 
2N5308 
2N5309 
2N5310 


2N5311 
2N5322 
2N5352 
2N5354 
2N5355 


2N5356 
2N5365 
2N5366 
2N5367 
2N5368 


2N5369 
2N5370 
2N5371 
2N5372 
2N5373 


2N5374 
2N5375 
2N5378 
2N5379 
2N5380 


123A 


21 


2N5382 through 2SA448 


To Be 
Replaced 


2N5382 
2N5383 
2N5399 
2N5418 
2N5419 


2N5420 
2N5421 
2N5447 
2N5448 
2N5449 


2N5450 
2N5451 
2N5458 
2N5466 
2N5467 


2N5525 
2N5598 
2N5600 
2N5602 
2N5604 


2N5614 
2N5621 
2N5622 
2N5623 
2N5625 


2N5632 
2N5633 
2N5634 
2N5650 
2N5651 


2N5652 
2N5655 
2N5656 
2N5738 
2N5741 


2N5742 
2N5745 
2N5758 
2N5759 
2N5760 


2N5881 
2N5882 
2N5883 
2N5884 
2N5893 


2N5897 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2S745A 


25746 

25746Α 
253010 
253020 
253021 


253030 
253040 
253210 
253220 
283221 


283230 


2SA12B 


102A 
102A 


2SA12C 
2SA12D 
2SA12H 
2SA13 
2SA14 


2SA15 


2SA70MA 


2SA71 
2SA71A 
2SA71AB 
2SA71AC 
2SA71B 


2SA71BS 


2SA72BRN 


2SA72ORN 
2SA72BLU 
2SA72WHT 
On TEMI 


SA73 


2SA74 
2SA75 
2SA76 
2SA77 
2SA77A 


2SA77B 
2SA77C 
2SA77D 
2SA78 
2SA79 


2SA80 
2SA81 
2SA82 
2SA83 
2SA84 


2SA100 


2SA100A 
2SA100B 
2SA100C 
2SA101 

2SA101A 


2SA101AA 
2SA101AY 
2SA101B 

2SA101BA 
2SA101BB 


2SA101BC 
2SA101BX 
2SA101C 

2SA101CA 
2SA101CV 


2SA101CX 
25Α101Ε 
2SA101X 
2SA101Y 
2SA101YA 


2SA101Z 
2SA102 
2SA102AA 
2SA102AB 
2SA102BA 


2SA102BN 
2SA102CA 
2SA102TV 
2SA103 
2SA103A 


2SA103B 
2SA103C 
2SA103CA 
2SA103CG 
2SA103DA 


2SA104 
2SA104D 
2SA104P 
2SA105 
2SA106 


2SA107 
2SA108 
2SA109 
2SA110 
2SA111 


2SA112 
2SA113 
2SA114 
2SA115 
2SA116 


2SA117 
2SA118 
2SA121 
2SA122 
2SA123 


2SA124 
2SA125 
2SA126 
2SA127 
2SA128 


2SA129 
2SA130 
2SA131 
2SA132 
2SA133 


2SA134 
2SA135 
2SA136 
2SA137 
2SA138 


2SA139 
2SA141 
2SA141B 
2SA141C 
2SA142 


2SA142A 
2SA142B 
2SA142C 
2SA143 
2SA144 


2SA144C 
2SA145 
2SA145A 
2SA145C 
2SA146 


2SA147 
2SA148 
2SA149 
2SA150 
2SA151 


2SA152 
2SA153 
2SA154 
2SA155 
2SA156 


2SA157 
2SA159 
2SA160 
2SA161 
2SA162 


2SA163 
2SA164 
2SA165 
2SA166 
2SA167 


2SA168 
2SA168A 
2SA169 
2SA170 
2SA171 


2SA172 


2SA174 


2SA175 
2SA176 
2SA180 
2SA181 
2SA182 


2SA183 


2SA187TV 


2SA197 


2SA198 
2SA201 
2SA201A 
2SA201B 
2SA201E 


2SA202 

2SA202A 
2SA202B 
2SA202C 
2SA202D 


2SA203 


2SA203AA 


2SA203B 
2SA203P 
2SA204 


2SA205 
2SA206 
2SA207 
2SA208 
2SA209 


2SA210 
2SA211 
2SA212 
2SA213 
2SA214 


2SA215 


2SA219 


2SA220 
2SA221 
2SA222 
2SA223 
2SA224 


2SA225 
2SA226 
2SA227 
2SA228 
2SA229 


2SA230 
2SA231 
2SA232 
2SA233 
2SA233A 


2SA233B 
2SA233C 
2SA234 

2SA234A 
2SA234B 


2SA234C 
2SA235 

2SA235A 
2SA235B 
2SA235C 


2SA235H 
2SA236 
2SA237 
2SA238 
2SA239 


2SA240 
2SA240A 
2SA240B 


2SA240B2 
2SA240BL 


2SA241 
2SA242 
2SA243 
2SA244 
2SA245 


2SA246 
2SA246V 
2SA247 
2SA248 
2SA250 


2SA251 
2SA252 
2SA253 
2SA254 
2SA255 


2SA256 
2SA257 
2SA258 
2SA259 
2SA260 


2SA261 


2SA265 


2SA266 
2SA267 
2SA268 
2SA269 
2SA270 


2SA271 
2SA272 
2SA273 
2SA274 
2SA275 


2SA276 
2SA277 
2SA278 
2SA279 
2SA280 


2SA281 
2SA282 
2SA283 
2SA284 
2SA285 


2SA286 


2SA289 


2SA290 
2SA291 
2SA292 
2SA293 
2SA294 


2SA295 
2SA296 
2SA297 
2SA298 
2SA301 


2SA302 
2SA303 
2SA304 
2SA305 
2SA306 


2SA307 
2SA308 
2SA309 
2SA310 
2SA311 


2SA312 
2SA313 
2SA314 
2SA315 
2SA316 


2SA321 
2SA322 
2SA323 
2SA324 
2SA325 


2SA326 
2SA327 
2SA329 
2SA329A 
2SA329B 


2SA330 
2SA331 
2SA332 
2SA335 
2SA337 


2SA338 
2SA339 
2SA340 
2SA341 


2SA341-OA 
2SA341-OB 


2SA344 


2SA345 
2SA346 
2SA347 
2SA348 
2SA349 


2SA350 

2SA350A 
2SA350C 
2SA350H 
2SA350R 


2SA350T 


2SA350TY 


2SA350Y 
2SA351 
2SA351A 


2SA351B 
2SA352 
2SA352A 
2SA352B 
2SA353 


2SA353A 
2SA353C 
2SA354 

2SA354A 
2SA354B 


2SA355 
2SA355A 
2SA356 
2SA357 
2SA358 


2SA359 
2SA360 
2SA361 
2SA362 
2SA363 


2SA364 
2SA365 
2SA366 
2SA367 
2SA368 


2SA369 
2SA372 
2SA373 
2SA375 
2SA376 


2SA377 
2SA378 
2SA379 
2SA380 
2SA381 


2SA382 
2SA383 


2SA385A 


2SA385L 
2SA391 
2SA392 
2SA393 
2SA393A 


2SA394 
2SA395 
2SA396 
2SA397 
2SA398 


2SA399 
2SA400 
2SA401 
2SA402 
2SA403 


2SA404 


2SA408 


2SA409 
2SA410 
2SA411 
2SA412 
2SA413 


2SA414 
2SA415 
2SA416 
2SA417 
2SA419 


2SA420 
2SA421 
2SA422 
2SA425 
2SA426 


2SA427 


2SA431A 


2SA432 
2SA432A 
2SA433 
2SA434 
2SA435 


2SA435A 
2SA435B 
2SA436 
2SA437 
2SA438 


2SA440 
2SA440A 
2SA446 
2SA447 
2SA448 
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To Be 
Replaced 


2SA450 


2SA452 


2SA452H 
2S A453 
2SA454 
2SA455 
2SA456 


2SA457 
2SA460 
2SA461 
2SA462 
2SA463 


2SA464 
2SA466 


2SA466BLK 
2SA466Y EL 
2SA466BLU 


2SA466-2 
2SA466-3 
2SA467 
2SA467G 
2SA468 


2SA469 
2SA470 
2SA471 
2SA471-1 
2SA471-2 


2SA471-3 


2SA472C 


2SA472D 
2SA472E 
2SA474 
2SA476 
2SA477 


2SA478 
2SA479 
2SA480 
2SA482 
2SA490 


2SA490Y 
2SA494 
2SA494-O 
2SA494-Y 


2SA494-GR 


2SA495 

2SA495-O 
2SA495-Y 
2SA495-R 
2SA495-G 


2SA495 W 
2SA496 

2SA496-O 
2SA496-R 
2SA496-Y 


2SA497 
2SA498 
2SA499 
2SA500 
2SA501 


2SA502 
2SA503 
2SA503-R 
2SA503-O 
2SA503-Y 


2SA504 
2SA504-R 
2SA504-O 
2SA504-Y 
2SA505 


2SA505-O 
2SA505-R 


2SA507 


2SA508 
2SA509 


2SA509GR 


2SA509-O 
2SA509-R 


2SA509-Y 
2SA510 
2SA510-O 
2SA510-R 
2SA511 


2SA511-O 


2SA512- 
2SA513 


2SA516A 


To Be 
Replaced 


2SA517 
2SA518 
2SA522 
2SA522A 
2SA525 


2SA525A 
2SA525B 
2SA527 
2SA528 
2SA530 


2SA530H 
2SA532 
2SA537 
2SA537A 


2SA537AH 


2SA537H 
2SA538 
2SA539 
2SA542 
2SA544 


2SA545 


2SA550 
2SA550A 


2SA550AQ 


2SA550R 
2SA551 
2SA551C 


2SA551D 
2SA551E 
2SA552 
2SA560 
2SA561 


2SA561GR 


2SA561-O 
2SA561-R 
2SA561-Y 
2SA562 


2SA562GR 


2SA562-O 
2SA562-R 
2SA562-Y 
2SA564 


2SA564A 


2SA564ABQ 
2SA564FQ 
2SA564FR 


2SA564-0 


2SA564Q 
2SA565 
2SA565A 
2SA565B 
2SA567 


2SA568 
2SA569 
2SA570 
2SA571 
2SA594 


2SA594-0 
2SA594-R 
2SA594-Y 
2SA597 
2SA603 


2SA604 
2SA606 
2SA608 
2SA609 
2SA613 


2SA614 
2SA623 
2SA624 
2SA628 
2SA628A 


2SA629 
2SA645 
2SA646 
2SA659 
2SA659C 


2SA659D 
2SA659E 
2SA700B 
2SA700Y 
2SB-C731 


2SB-S851 
2SB16A 
2SB17A 
2SB18A 
2SB19 


2SB20 
2SB21 
2SB22 
2SB22A 
2SB22B 


2SB22B 
2SB25B 


To Be 
Replaced 


2SB32-1 
2SB32-2 


2SB33C 


2SB33D 
2S B33E 
2S B33F 
2S B33-4 
2SB34 


2SB37 

2SB37A 
2SB37B 
2SB37C 
2SB37E 


2SB37F 


2SB54B 


2SB66H 


2SB67 
2SB67A 
2SB69 
2SB71 
2SB72 


25873 
25873 Α 
258738 
258736 
25874 


25875 
2SB75A 
2SB75AH 
2SB75B 
2SB75C 


2SB75F 
2SB75H 
2SB76 
2SB77 
2SB77A 


2SB77AA 
2SB77AB 
2SB77AC 
2SB77AH 
2SB77AP 


2SB77B 
2SB77C 
2SB77H 
2SB78 
2SB79 


2SB80 


2S B89AH 


1 
02A 


ECG 
Replacement 


02A 


To Be 
Replaced 


2SB100 


2SB101 
2SB102 
2SB103 
2SB104 
2SB105 


2SB106 


2SB108A 


2SB108B 
2SB109 
2SB110 
2SB111 
2SB111K 


2SB112 
2SB113 
2SB114 
2SB115 
2SB116 


2SB117 


2SB120 


2SB122 
2SB123 
2SB123A 
2SB124 
2SB126 


2SB126F 
2SB126V 
2SB127 
2SB128 
2SB128A 


2SB128V 


2SB131 


2SB131A 
2SB132 
2SB132A 
2SB134 
2SB135 


2SB135B 


2SB136B 


2SB136C 
2SB136U 
2SB137 
2SB138 
2SB140 


2SB141 
2SB142 
2SB142B 
2SB142C 
2SB143 


2SB143P 


2SB146 


2SB147 
2SB149 
2SB151 
2SB152 
2SB153 


2SB154 


2SB156A 


2SB156AA 
2SB156AB 
2SB156AC 


2SB156B 
2581566 


258157 
258158 
258159 
258160 
258161 


258162 
2SB163 
2SB164 
2SB165 
2SB166 


To Be 
Replaced 


2SB167 
2SB168 
2SB169 
2SB170 
2SB171 


2SB171B 
2SB172 
2SB172A 


2SB172AF 


2SB172B 


2SB172D 
2SB172E 
2SB172F 
2SB172P 
2SB172R 


2SB173 

2SB173A 
2SB173B 
2SB173C 
2SB173L 


2SB174 
2SB175 
2SB175A 
2SB175B 
2SB175C 


2SB175E 
2SB176 
2SB176-O 
2SB176-P 


2SB176-PR 
2SB176PRC 


2SB176R 
2SB177 
2SB178 
2SB178A 


2SB178C 
2SB178D 
2SB178M 
2SB178N 
2SB178-0 


2SB178-S 
2SB178T 

2SB178U 

2SB178V 

2SB180 


2SB180A 
2SB181 
2SB181A 
2SB183 
2SB184 


2SB186A 


2SB186AG 


2SB186B 


2SB186BY 


2SB186G 
2SB186-K 


2SB186Y 
2SB187 


2SB187AA 


2SB187B 
2SB187C 


2SB187G 


2SB199 


2SB200 
2SB200A 
2SB201 
2SB202 


2SB203AA 


2SB204 
2SB205 
2SB206 
2SB215 
258216 


2SB216A 
2SB217 

2SB217A 
2SB217G 
2SB217U 


2SB218 
2SB219 
2SB220 
2SB220A 
2SB221 


2SB221A 
258222 
258223 
258224 
258225 


258226 
258227 
258228 
258229 
258230 


To Be 
Replaced 


2S B234N 


2SB235 
258236 
258237 


2S B237-12A 
2S B237-12B 


258238 


2S B238-12A 
2SB238-12B 
2S B238-12C 


258239 
2SB239A 


2SB246 
2SB247 


2SB249A 
2SB250 


2SB252 
2SB252A 


258254 
258255 


258256 
258257 
258258 
258259 
258260 


258261 
258262 
258263 
258264 
258265 


258266 
2SB266P 
2S B266Q 
2SB267 
258268 


258269 
258270 
2SB270A 
2SB270B 
2SB270C 


2SB270D 
2SB270E 
2SB271 
2SB272 
2SB273 


2SB274 
2SB275 
2SB276 
2SB282 
2SB283 


2SB284 
2SB285 
2SB290 
2SB291 
2SB292 


2SB292A 
2SB293 
2SB294 
2SB295 
2SB296 


2SB299 
2SB300 
2SB301 
2SB302 
2SB303 


2SB303A 
2SB303B 
2SB303C 
2SB303K 
2SB303-0 


2SB304 
2SB304A 
2SB309 
2SB310 
2SB311 


2SB312 
2SB313 
2SB314 
2SB315 
2SB316 


2SB317 
2SB318 
2SB319 
2SB320 
2SB321 


2SA450 through 2SB384 


To Be 
Replaced 


2SB324B 


2SB324D 
2SB324E 
2SB324G 
2SB324H 
2SB324I 


2SB324K 
2SB324N 
2SB324P 
2SB324V 
2SB326 


2SB327 
2SB328 
2SB329 
2SB329K 
2SB331 


2SB332 
2SB333 
2SB334 
2SB336 
2SB337 


2SB337A 
2SB337B 
2SB337H 
2SB338 

2SB338HA 


2SB338HB 
2SB339 
2SB340 
2SB341 
2SB341V 


2SB342 
2SB343 
2SB345 
2SB346 
2SB346K 


2SB347 
2SB348 
2SB349 
2SB350 
2SB351 


2SB352 
2SB353 
2SB354 
2SB355 
2SB356 


2SB357 
2SB358 
2SB359 
2SB360 
2SB361 


2SB362 
2SB364 
2SB365 
2SB366 
2SB367 


2SB367A 


2SB368A 


2SB368B 
2SB368H 
2SB370 

2SB370A 
2SB370AA 


2SB370AB 
2SB370AC 


2SB370AHA 
2SB370AHB 


2SB370B 


2SB370C 
2SB370V 
2SB371 
2SB371D 
2SB372 


2598373 
2598375 


2583760 


258377 
258378 


2SB379-2 


2SB379A 
2SB379B 
2SB380 
2SB380A 
2SB381 


2SB382 
2SB383 
2SB383-1 
2SB383-2 
2SB384 


2SB385 through 250519 


To Be 
Replaced 


2SB385 
2SB386 
2SB387 
2SB389 
2SB390 


2SB391 
2SB392 
2SB393 
2SB394 
2SB395 


2SB396 
2SB400 
2SB400A 
2SB400B 
2SB400K 


2SB401 
2SB402 
2SB403 
2SB405 
2SB405A 


2SB405B 
2SB405C 
2SB405R 
2SB407 


2SB407TV 


2SB408 
2SB410 
2SB411 
2SB413 
2SB414 


2SB415 
2SB416 
2SB417 
2SB421 
2SB422 


2SB423 
2SB424 
2SB425 
2SB425Y 
2SB426 


2SB426R 
2SB426Y 
2SB427 
2SB428 
2SB430 


2SB431 
2SB432 
2SB433 
2SB434 
2SB439 


2SB439A 
2SB440 
2SB443 
2SB443A 
2SB443B 


2SB444 
2SB444A 
2SB444B 
2SB445 
2SB446 


2SB447 
2SB448 
2SB449 
2SB450 
2SB450A 


2SB451 
2SB452 
2SB452A 
2SB453 
2SB454 


2SB455 
2SB457 
2SB457A 
2SB458 
2SB458A 


2SB459 

2SB459A 
2SB459B 
2SB459C 
2SB459D 


2SB459-O 
2SB460 
2SB460A 
2SB460B 
2SB461 


2SB462 
2SB463 
2SB463R 
2SB463Y 
2SB464 


2SB465 
2SB466 
2SB467 
2SB468 
2SB468A 


2SB468B 
2SB468C 
2SB468D 
2SB470 
2SB471 


24 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 
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To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2SB471-2 
2SB471A 
2SB471B 
2SB472 

2SB472A 


2SB472B 


2SB474 
2SB475 


2SB475B 
25984756 
2SB475D 
2S B475E 
2SB475F 


2SB475G 
2SB475P 
2SB476 
2SB481 
2S B481E 


258482 
258483 
258484 
258485 
258486 


258492 
2584928 
258494 
258495 
2SB495A 


2SB495T 
2SB496 
2SB497 
2SB539R 
2SB560 


2SBF1 
2SBF1A 
2SBF2 
2SBF5 
25B-S851 


2SC11 
2SC12 
2SC13 
2SC14 
2SC15 


2SC15-1 
2SC15-2 


2SC16A 


2SC17 
2SC17A 
2SC18 
2SC19 
2SC20 


2SC21 
2SC22 
2SC23 
2SC24 
2SC26 


2SC27 
2SC28 
2SC29 
2SC30 
2SC31 


2SC32 
2SC32A 
2SC33 
2SC34 
2SC35 


2SC36 
2SC37 
2SC38 
2SC39 
2SC39A 


2SC42A 


2SC43 
2SC44 
2SC45 
2SC46 
2SC47 


2SC48 
2SC49 
2SC50 
2SC50A 
2SC51 


2SC52 


2SC65Y 


2SC65YTV 


2SC88A 


2SC89 
2SC90 
2SC91 
2SC95 
2SC97 


2SC97A 
2SC98 
2SC99 
2SC100 
2SC101 


2SC101A 
2SC102 
2SC103 
2SC103A 
2SC104 


2SC104A 
2SC105 
2SC108 
2SC109 
2SC109A 


2SC110 
2SC111 
2SC112 
2SC113 
2SC114 


2SC115 
2SC116 
2SC116T 
2SC117 
2SC118 


2SC119 
2SC120 
2SC121 
2SC122 
2SC123 


2SC124 


2SC129 


2SC130 
2SC131 
2SC132 
2SC133 
2SC134 


2SC134B 
2SC135 
2SC136 
2SC137 
2SC138 


2SC138A 
2SC139 
2SC140 
2SC147 
2SC150 


2SC150T 
2SC151 
2SC152 
2SC154 
2SC154B 


2SC154C 
2SC154H 
2SC155 
2SC156 
2SC157 


2SC158 
2SC159 
2SC160 
2SC163 
2SC166 


2SC167 
2SC170 
2SC171 
2SC172 
2SC172A 


2SC173 
2SC174 
2SC174A 
2SC175 
2SC176 


2SC177 
2SC178 
2SC179 
2SC180 
2SC181 


2SC182 
2SC183 
2SC183E 
2SC183J 
2SC183K 


2SC183L 

2SC183M 
2SC183P 
2SC183Q 
2SC183R 


2SC184 
2SC184H 
2SC184J 
2SC184L 
2SC185 


2SC185A 
2SC185J 

2SC185M 
2SC185Q 
2SC185R 


2SC185V 


2SC188A 


2SC188AB 


2SC189 
2SC190 
23C191 
2SC192 


2SC193 
2SC194 
2SC195 
2SC196 
2SC197 


2SC199 
2SC200 
2SC201 
256202 
250203 


250204 
2950205 
250206 
2950208 
250210 


2950211 
256212 
256213 
250214 
250215 


250216 
250217 
2950218 
256220 
25021 


256222 
2950223 
250224 
256225 
256226 


2SC227 
2SC228 
2SC229 
2SC230 
2SC231 


2SC232 
2SC233 
2SC234 
2SC235 
2SC236 


2SC237 
2SC238 
2SC239 
2SC240 
2SC241 


2SC242 
2SC243 
2SC244 
2SC245 
2SC246 


2SC247 
2SC248 
2SC249 
2SC250 
2SC251 


2SC251A 
2SC252 
2SC253 
2SC263 
2SC266 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2SC267 123A 
2SC267A 123A 
2SC268 128 
2SC268A 128 
2SC269 108 
2SC270 162 
2SC271 108 
2SC272 108 
2SC281 123A 
2SC281A 123A 
2SC281B 123A 
2SC281C 123A 
2SC281D 123A 
2SC282 108 
2SC283 123A 
2SC284 123A 
2SC285 123A 
2SC285A 123A 
2SC286 108 
2SC287 107 
2SC287A 107 
2SC288 107 
2SC288A 107 
2SC289 108 
2SC291 128 
2SC292 128 
2SC293 128 
2SC299 123 
2SC300 123A 
2SC301 123A 
2SC302 123A 
2SC306 128 
2SC307 128 
2SC308 128 
2SC309 128 
2SC310 128 
2SC313 161 
29C313C 161 
290313H 161 
2SC316 108 
2SC317 123A 
2SC317C 123A 
2SC318 123A 
2SC318A 123A 
2SC319 123A 
2SC320 123A 
2SC321 123A 
2SC323 123A 
2SC324 123A 
2SC324A 123A 
2SC324H 123A 
2SC324HA 123A 
2SC341V 127 
2SC348 161 
2SC350 123A 
2SC350H 123A 
2SC351 107 
2SC352 128 
2SC352A 128 
2SC353 128 
2SC353A 128 
2SC356 108 
2SC360 123A 
2SC361 107 
2SC362 107 
2SC363 123A 
2SC366 123A 
2SC367 123A 
2SC368 123A 
2SC369 123A 
2SC369G/BL 123A 
2SC369GR 123A 
2S8C369G/GR 123A 
2SC370 123A 
2SC370G 123A 
2SC371 123A 
2SC371B 123A 
2SC371G 123A 
2SC371-O 123A 
2SC371-R 123A 
2SC372-O 123A 
2SC372 123A 
2SC372-2 123A 
2SC372-R 123A 
2SC372-Y 123A 
2SC372-Z 123A 
2SC373 123A 
2SC373G 123A 
2SC373BL 123A 
2SC373W 123A 
2SC374 123A 
2SC374BL 123A 
2SC374V 123A 
2SC375-O 107 
250375 107 
2SC375-Y 107 
2SC376 128 
2SC377 123A 
2SC378 123A 
2SC379 123A 


2SC380 
2SC380A 
2SC380A(0) 
2SC380A-R 
2SC380-O 


2SC380R 


2SC381BN 
2SC381-O 


2SC381-R 
2SC382 
2SC382BK 
2SC382BL 
2SC382BN 


2SC382BR 
2SC382G 
2SC382R 
2SC382V 
2SC382W 


2SC383 


2SC384Y 
2SC385 


2SC387A 


2SC387G 
2SC388 
2SC388A 
2SC389 
2SC390 


2SC392 
2SC394 
2SC394-O 
2SC394Y 
2SC394R 


2SC395 
2SC395A 
2SC396 
2SC397 
2SC398 


2SC399 


2SC402A 


2SC403 
2SC403A 
2SC404 
2SC405 
2SC406 


2SC407 
2SC408 
2SC409 
2SC410 
2SC411 


2SC412 
2SC423 
2SC423B 
2SC423C 
2SC423D 


2SC423E 
2SC423F 
2SC424 
2SC424D 
2SC425 


2SC425B 
2SC425C 
2SC425D 
2SC425E 
2SC425F 


2SC429 


2SC430H 


2SC430W 
2SC440 
2SC441 
2SC442 
2SC443 


2SC454 

2SC454A 
2SC454B 
2SC454C 
2SC454L 


2SC454LA 
2SC455 
2SC458 
2SC458A 
2SC458B 


2SC458C 
2SC458D 
2SC458L 
2SC458LB 
2SC458LC 


123A 


2SC458LG 

2SC458LGA 
2SC458LGB 
2SC458LGC 
2SC458LGD 


2SC459 
2SC460 
2SC460A 
2SC460B 
2SC460C 


2SC460D 


2SC461A 


2SC461B 
2SC461C 
2SC461L 
2SC463 

2SC463H 


2SC464 
2SC464C 
2SC465 
2SC466 
2SC466H 


2SC468 
2SC468A 
2SC469 
2SC469A 
2SC469F 


2SC470 


2950478 
29504780 


2SC482Y 


2SC485 
2SC485C 
2SC485Y 
2SC486 
2SC486Y 


2SC487 
2SC488 
2SC489 
2SC490 
2SCA91 


2SC491BL 
2SC491R 
2SC491Y 
2SC492 
2SC493 


2SC494 
2SC495 
2SC495-O 
2SC495-R 
2SC495-Y 


2SC496 
2SC496-O 
2SC496-Y 
2SC497 
2SC498 


2SC499 
2SC499R 
2SC6499Y 
2SC500 
2SC500Y 


2SC501 
2SC502 
2SC503 
2SC503GR 
2SC503-O 


2SC503-Y 
2SC504 
2SC504GR 
2SC504-O 
2SC504-Y 


2SC505 
2SC505-O 
2SC505-R 
2SC506 
2SC506-0 


2SC506-R 
2SC507 
2SC508 
2SC509 
2SC512 


2SC512-O 


286513R 


2SC514 
2SC515 
2SC515A 
2SC516 
2950519 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


2SC519A 


2SC521A 
2SC526 


2SC535A 


2SC535B 
2SC535C 
2SC535G 
2SC536 

2SC536D 


2SC536DK 
2SC536E 
2SC536EP 
2SC536ER 
2SC536F 


2SC536FS 
2SC536GY 
2950537 
2565376 
2SC537D 


2SC537E 
2SC537EH 
2SC537EJ 
2SC537G 
2SC538 


2SC538A 
2SC538AQ 
2SC538Q 
2SC538R 
250539 


2SC539R 
2SC540 
2SC544 
2SC544C 
2SC544D 


2SC544E 
2SC545 

2SC545A 
2SC545B 
2SC545C 


2SC545D 
2SC545E 
2SC558 
2SC560 
2SC561 


2SC562 


2SC564P 
2SC564Q 


2SC580 


2SC582 
2SC586 
2SC587 
2SC587A 
2SC588 


2SC596 
2SC605 


2SC608T 


2SC609 
2SC609T 


2SC613 


2SC614 
2SC614D 
2SC615 
2SC619 
2SC620 


2SC621 
2SC622 
2SC627 
2SC629 
2SC631 


2SC632 


2SC640 
2SC641 


2SC644R 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


2SC519A through 2SD176 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


29506485 
2950645 

2SC645A 
2SC645B 
2SC645C 


2SC645N 
2SC647 
2SC648 
2SC649 
2SC650 


2SC650B 
2SC654 
2SC655 
2SC656 
2SC657 


2SC658 
2SC658A 


2SC663 


2SC664 
2SC665 
2SC665H 
23C665HA 
2SC665HB 


2SC668 
2SC668A 
2SC668B 
2SC668C 
2SC668C1 


2SC668D 
2SC668D1 
2SC668DV 
2SC668DX 
2SC668E 


2SC668EP 
2SC668F 
2SC674 
2SC674B 
2SC674C 


2SC674D 
2SC674F 
2SC674E 
2SC680 

2SC680A 


2SC681 


2SC683 


2SC683A 
2SC683B 
2SC684BK 
2SC683V 
2SC684 


2SC685 
2SC685A 
2SC685P 
2SC686 
2SC687 


2SC688 
2SC689 


2SC693E 


2SC693EB 
2SC693F 
2SC693G 
2SC693GS 
2SC694 


2SC694E 
2SC694F 
2SC694G 
2SC694Z 
2SC695 


2SC696E 
2SC696F 
29506961 
256701 
250702 


2950705 
2SC605T W 
2SC707 
2SC707H 
2SC708 


2SC708A 
2SC608AA 
2SC708AB 
2SC708AC 
2SC708B 


2SC711 


2SC711A 
2SC712 
2SC712A 
2SC713 
2SC714 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2SC715 107 
2SC715B 123A 
2SC715C 123A 
2SC715D 123A 
2SC715E 123A 
2SC715EJ 123A 
2SC715F 123A 
2SC716 107 
2SC716E 107 
2SC717 108 
2SC717B 107 
2SC727 154 
2SC728 154 
2SC732 123A 
2SC732BL 123A 
2SC733 123A 
2SC733BL 123A 
2SC733GR 123A 
2SC733S-BL 123A 
2SC733-O 123A 
2SC733Y 123A 
2SC734 128 
2SC734-O 128 
2SC734-R 128 
2SC734- 128 
2SC735 123A 
2SC735ORN 123A 
2SC735-R 123A 
2SC735Y 123A 
2SC736 130 
2SC738 107 
2SC738C 107 
2SC739 107 
2SC740 108 
2SC741 123A 
2SC743A 154 
2SC746A 154 
250752 123A 
2SC752G 123A 
2SC756 128 
2SC761 161 
2SC762 161 
2SC763 107 
2SC765 130 
2SC768 130 
2SC772 107 
2SC772B 107 
2SC772BH 107 
2SC772BX 107 
2SC772C 107 
2SC772CK 107 
29C772CL 107 
2SC772CS 101 
2SC772CX 107 
2SC772D 107 
2SC772DU 107 
2SC772DX 107 
2SC772E 107 
2SC772K 107 
2SC772KB 107 
2SC772KD 107 
2SC772R 107 
2SC772RB-D 107 
2SC772RD 107 
2SC773 123A 
2SC774 128 
2SC775 128 
2SC776 128 
2SC777 128 
2SC778 128 
2SC780 154 
2SC780A/G 154 
2SC780G 154 
2SC781 128 
2SC784 107 
2SC784BN 107 
2SC784R 107 
2SC785 107 
2SC785BN 107 
2SC785R 107 
2SC786 161 
2SC787 108 
2SC788 154 
2SC789 107 
2SC791 175 
2SC793 130 
2SC793BL 130 
2SC793R 130 
2SC793Y 130 
2SC794R 130 
2SC795 124 
2SC795A 124 
2SC796 I23A 
2SC797 128 
2SC798 128 
2SC800 107 
2SC803 128 
2SC805 154 
2SC806 162 
2SC806A 163 


2SC807 
2SC807A 
2SC814 
2SC815 
2SC816 


2SC816K 
2SC818 
2SC826 
2SC827 
2SC828 


2SC828A 
2SC828FR 
2SC828-O 
2SC828-P 
2SC828Q 


2SC828-R 
2SC828-S 
2SC828-T 
2SC829 
2SC829A 


2SC829B 


2SC830A 


2SC830B 
2SC830C 
2SC838 

2SC838L 
2SC838M 


2SC839 
2SC839L 
2SC839M 
2SC840 
2SC840A 


2SC844 
2SC847 
2SC848 
2SC849 
2SC850 


2SC851 
2SC853 
2SC856 
2SC856-02 
2SC856C 


2SC857H 
2SC858 
2SC859 
2SC860 
2SC860C 


2SC860D 
2SC860E 
2SC863 
2SC864 
2SC868 


2SC869 
2SC870 
2SC871 
2SC875 
2SC875-1 


2SC875-1C 
2SC875-1D 
2SC875-1E 
2SC875-2 

2SC875-2C 


2SC875-2D 
2SC875-2E 
2SC875-3 

2SC875-3C 
2SC875-3D 


2SC875-3E 
2SC876 
2SC876C 
2SC876D 
2SC876E 


2SC881 
2SC894 
2SC895 
2SC896 
2SC897 


2SC897A 
2SC897B 
2SC898 

2SC898A 
2SC898B 


2SC899 
2SC900 
2SC901 
2SC901A 
2SC907A 


2SC907AH 
2SC907H 
2SC907HA 
2SC912 
2SC913 


2SC917 
2SC920 
2SC921 
2SC924 
2SC926 


2SC927 
2SC927CU 
2SC928 
2SC929 
2SC929E 


2SC930 
2SC930D 
2SC930E 
2SC931 
2SC931D 


2SC932 
2SC933 
2SC933D 
2SC934 
2SC935 


2SC936 
2SC937 
2SC941 
2SC941-O 
2SC941-R 


2SC943 
2SC947 
2SC948 
2SC966 
2SC967 


2SC968 
2SC971 
2SC972 
2SC972C 
2SC972D 


2SC972E 
2SC982 
2SC984 
2SC984A 
2SC984B 


2SC984C 
2SC991 
2SC992 
2SC995 
2SC996 


2SC997 
2SC999 
2SC999A 
2SC1004 
2SC1004A 


2SC1005 
2SC1005A 
2SC1010 
2SC1012 
2SC1012A 


2SC1013 
2SC1014 
2SC1017 
2SC1018 
2SC1023 


2SC1023-O 
2SC1023-Y 
2SC1024 
2SC1024B 
2SC1024C 


2SC1024D 
2SC1024E 
2SC1025 

2SC1026G 
2SC1026Y 


2SC1027 
2SC1030 
2SC1030A 
2SC1030B 
2SC1030C 


2SC1030D 
2SC1032 
2SC1032Y 
2SC1034 
2SC1035 


2SC1036 
2SC1045 
2SC1045B 
2SC1045C 
2SC1045D 


2SC1045E 
2SC1046 
2SC1048 
2SC1048B 
2SC1048C 


2SC1048D 
2SC1048E 
2SC1048F 
2SC1056 
2SC1059 


2SC1060 
2SC1060A 
2SC1060B 
2SC1060C 
2SC1061 


2SC1061A 
2SC1061B 
2SC1061C 
2SC1071 
2SC1072 


2SC1072A 
2SC1079 
2SC1080 
2SC1086 
2SC1100 


2SC1101 
2SC1105 
2SC1106 
2SC1155 
2SC1156 


2SC1157 
2SC1170 
2SC1170A 
2SC1172 
2SC1172A 


2SC1174 
2SCF1 


2SCS183E 
2SCS184E 
2SCS184J 


2SCS429J 
2SCS430H 
2SCS461F 
2SCS469F 
2SD11 


2SD12 
2SD13 
2SD14 
2SD15 
2SD16 


2SD17 
2SD18 


2SD26A 


2SD26B 
2SD26C 
2SD28 
2SD29 
2SD30 


2SD31 
2SD32 
2SD33 
2SD33C 
2SD34 


2SD35 
2SD36 
2SD37 
2SD37A 
2SD37B 


2SD37C 
2SD38 
2SD41 
2SD43 
2SD43A 


2SD44 
2SD45 
2SD46 
2SD47 
2SD49 


2SD50 
2SD51 
2SD53 
2SD54 
2SD55 


2SD55A 
2SD56 
2SD57 
2SD58 
2SD59 


2SD60 
2SD61 
2SD62 
2SD63 
2SD64 


2SD65 
2SD65-1 
25066 
25067 
25068 


25070 
295072 
2SD72A 
2SD72B 
2SD72C 


2SD73 
295074 
295075 
2SD75A 
2SD75AH 


103A 
103A 


2SD75H 
2SD77 
2SD77A 
2SD77AH 
2SD77C 


2SD77H 
2SD80 
2SD81 
2SD82 
2SD83 


2SD84 
2SD88 
2SD88A 
2SD90 
2SD91 


2SD92 
2SD93 
2SD96 
2SD100 
2SD100A 


2SD101 
2SD102 
2SD102-O 
2SD102-R 
2SD102-Y 


2SD103 
2SD103-O 
2SD103-R 
2SD103-Y 
2SD104 


2SD105 
2SD110 
2SD110-O 
2SD110-R 
2SD110-Y 


2SD111 
2SD111-O 
2SD111-R 
2SD111-Y 
2SD113 


2SD113-O 
2SD113-R 
2SD113-Y 
2SD114 

2SD114-O 


2SD114-R 
2SD114-Y 
2SD118 
2SD118BL 
2SD118R 


2SD118Y 
2SD119 
2SD119BL 
2SD119R 
2SD119Y 


2SD120 
2SD121 
2SD124 
2SD124AH 
2SD125 


2SD125AH 


2SD128A 


2SD129 
2SD130 
2SD130BL 
2SD134 
2SD136 


2SD137 
2SD141 
2SD142 
2SD143 
2SD144 


2SD145 
2SD146 
2SD147 
2SD150 
2SD151 


2SD152 
2SD154 
2SD155 
2SD156 
2SD157 


2SD157B 
2SD158 
2SD159 
2SD161 
2SD162 


2SD163 
2SD164 
2SD165 
2SD166 
2SD167 


2SD172 
2SD173 
2SD174 
2SD175 
2SD176 


2SD177 through 8-905-605-232 


To Be 
Replaced 


2SD177 
2SD178 
2SD178A 
2SD178Q 
2SD178T 


2SD180 
2SD182 
255183 
250184 
255186 


255187 
255187 Α 
255188 
250189 
2SD189A 


2SD190 
2SD191 
2SD192 
2SD193 
2SD194 


2SD195 
2SD195A 
2SD198 
2SD198H 
2SD198V 


2SD199 
2SD200 
2SD201 
2SD202 
2SD203 


2SD205 
2SD211 
2SD212 
2SD217 
2SD218 


2SD226 
2SD226A 
2SD226AP 
2SD226BP 
2SD226Q 


2SD227 
2SD228 
2SD234 
2SD234-O 
2SD234-R 


2SD234-Y 
2SD235 

2SD235-O 
2SD235-R 
2SD235-Y 


2SD246 
2SDF1 
2SE629 
2SE4002 
2SFT212 


2SJ2A 
2SJ4A 
2SJ8A 
2SJ60A 
2SK11 


2SK12 
2SK13 
2SK17 
2SK19 
2SK19BL 


2SK19GR 
2SK19Y 
2SK23 
2SK24 
2SK24DR 


2SK30- 
2SQ371 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


2T205A 


21230 
21231 
2T311 
2T312 
2T313 


21314 
21 319 
2T321 
21322 
21323 


21324 
21383 
2T 402 
21403 
21404 


2T501 
2T502 
21503 
21504 
21505 


21506 
21507 
21509 
2T510 
21513 


21520 
21521 
21007 
2T523 
2T524 


2Τ551 
21992 
2T650 
2T681 
2T682 


2T918 
2T919 
2T2001 
212708 
212785 


212857 
213011 
213021 
213022 
213030 


213031 
213032 
213033 
213041 
213042 


213043 


2TN45A 
2TN48 


2X9A116 
3A152 


3A1510 
3A2510 
3AS1 


3AS2 
3BB-20B01 
3B 


2 
3L4-6001-01 
3L4-6004 
3L4-6005-1 


3L4-6005-2 
3L4-6005-3 
3L4-6007-1 
3L4-6007-2 
3L4-6007-3 


3MC 
3MS5 


3TE120 


3T E230 
3TE240 
3T X003 
3TX004 


4-46 (Sears) 
4-47 (Sea 3) 


4-48 
4-50 


Sears 
Sears 


4-142-1 (Sears) 
4-436 (Sears) 


4AJ4DX52D 
4C28 


4JA2FX355 
4JA2X355 
4JA4DR700 
4JA4DX520 
4JA6M R700 


4JA10DX3 
4JA10DX32 
4JA10EX3 


4JA16MR700M 


4JB2C6 


4JBC12 
4JD1A17 
4JD1A73 
4JD3B1 
4JX1A520 


4JX1A520B 
4JX1A520C 
4JX1A520D 
4JX1A520E 
4JX1A813 


4JX1C850 
4JX1C850A 
4JX1E821 
4JX1E850 
4JX2A60 


4JX2A601 
4JX2A801 
4JX2A816 
4JX2A822 
4JX8D404 


123A 


123A 
123A 


136 


n, 112 
111, 112 
1 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
4JX8P404 121 
4JX8P409 121 
4JX16A567 123A 
4JX16A667/G 123A 
4JX16A667/O 123A 
4JX16A667/R 123A 
4JX16A667/Y 123A 
4JX16A668/G 123A 
4JX16A668/O 123A 
4JX16A668/Y 123A 
4JX16A669/G 123A 
4JX16A669/Y 123A 
4JX16A670/G 123A 
4JX16B670/B 123A 
4JX16B670/G 123A 
4JX16B670/R 123A 
4JX16B670/Y 123A 
4JX24X539 142 
4JX2816 103 
4JX2825 103 
4T501 116 
4T502 116 
4T503 116 
4T504 116 
4T505 116 
4T 506 116 
4T507 125 
4T508 125 
4T509 125 
4T510 125 
5-8 123A 
5A-D 116 
5A1 116 
5A2 116 
5A3 116 
5A4 116 
5A4D 116 
5A4D-C 116 
5A5 116 
5A5D 116 
5A6 116 
5A6D-C 116 
5A8 125 
5A8D 125 
5A8DC 125 
5A10 125 
5A10C 125 
5A10D 125 
5A10D-C 125 
5B-2-H5W 116 


5B-2-H5W (Sharp) 506 
5B3 1 


5B-15H 116 
5B-15H (Sharp) 506 
5D1 116 
ΡΕΙ 116 
5E2 116 
5E4 116 
5E5 116 
5E6 116 
5E8 125 
5G8 125 
5GA 116 
5GD 116 
5GFH 116 
5GJ/FRIN 116 

H 116 
5H4D1 116 
5H750M 116 
5J-Fl 116 
5MA2 116 
5MA4 116 
5MA5 116 
5MA6 116 
5MA8 125 
5MA10 125 
5MF1 116 
5MS5 116 
5MS10 116 
5MS20 116 
5MS30 116 
5MS40 116 
5MS50 116 
5N1 116 
5RC5A 122 
5RC10 122 
5RCIOA 122 
5RCIOG 122 
5RC15 122 
5RC15A 122 
5RC20 122 
5RC20A 122 
5RCL10 122 
8Η ΟΙ 15 122 
5RCL20 122 
6-59010 116 
6-4 123A 
6-04 123A 
6-04GRN 123A 
6-04ORN 123A 


6A10228 


6A10229 
6A10422 
6A10520 
6A10622 
6A10624 


6A10851 
6A10855 
6A11223 
6A11665 
6A11668 


6A12515 
6A12516 
6A12517 
6A12725 
6A12788 


6D122 
6D122R 
6D122T 
6D122TC 
6D122TH 


6D122U 
6D122V 
6D122W 
6D122Y 


6D67800A03 


6GC1BY1 
6GX1BY1 


6M404-1 
6M404-2 
6M404-3 
6M404-4 
6M404-5 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
6M404-6 116 
6M404-7 116 
6MC 160 


6M4 116 
6RS6PHI13BOI 119 


6RS6PH13BK! 119 
6RS6PH13BMJI 119 
6RS7PH30BCB1 118 
6RS18PH110BEB1 118 
6RS18PH110BHB1 118 


6RS18PH110BMBI 118 
6RS18PH110BNBI 118 
6RS36PH13BJ1 119 
6RS36PH13BK1 119 
6RS36PH13BKI| 119 


6RS51GX12 120 
6RS56PHL3BKI 119 


6RW62HY 116 
6X97047A01 123 
6X97047A02 102A 
6.2SR1 137 
6.2SR1A 137 
6.2SR2 137 
6.2SR2A 137 
6.2SR3 137 
6.2SR3A 137 
6.2SR4 137 
6.2SR4A 137 
7-2 Stan den 104MP 
7-3 (Standel 129 
7-4 108 
7-4 (Standel) 129 
7-6 108 
7-7 108 
7-8 108 
7-8 (Standel) 168 
7-9 161 
7-10 161 
7-12 (Standel 130 


- (Standen 130 
7-14 (Standel) 129 
7-17 123A 
7-19 (Standel) 124 
7A30 07 


N 
= 
ω 


7A30 (GE) 128 
7A31 107 
7A31 (GE) 128 
7A32 107 
7A32 Tu 128 
7A32 (Sherwood) 128 
7A35 (GE 128 
7A995 (S ) 128 
74995 (Sherwood) 128 
7A1011 ir 128 
7A1011 (Sherwood) 128 
7B1 124 
7B2 124 
7B13 124 
7C1 124 
702 124 
703 124 
7D 116 
7D1 124 
7D2 124 
7D3 124 
7D210 125 
7D210A 125 
ΤΕΙ 124 
7E2 124 
7E3 124 
7G1 124 
7G2 124 
7G3 124 

G4 124 
7K705M 113 
7MA60 116 
7VM705M 113 

-22 116 
8-25 116 
8-38 116 
8-0024-1 108 
8-0024-2 108 
8-0024-3 123 
8-0060 100 
8-0062 102 
8-710-222-21 116 


8-719-205-10 116 
8-723-650 3 
8-902-0706-071 123A 
8-905-305-004 110MP 


8-905-305-0233 110MP 
8-905-313-007 110MP 
8-905-313-008 110MP 
8-905-313-011 109 
8-905-313-018 110MP 


8-905-405-098 177 
8-905-421-300 177 
8-905-605-090 
8-905-605-120 158 
8-905-605-232 


4 
o 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


8-905-605-234 
8-905-605-269 
8-905-605-305 
8-905-605-320 
8-905-605-607 


8-905-606-001 
8-905-606-105 
8-905-606-152 
8-905-606-154 
8-905-606-158 


8-905-606-390 
8-905-606-391 
8-905-613-150 


8-905-613-241 


8-905-613-242 
8-905-613-245 
8-905-706-208 
8-905-706-211 
8-905-706-242 


8A01 

8A11667 
8A11721 
8A12359 
8A12789 


8A13718 


8E 
8E(Automatic) 


8F 
8F (Automatic) 
8GA 


8G7 
8H303 


8L 
8L201 
8L201B 
8L201C 
8L201R 


8L201V 


8P73GRN 


8P404B 


8P404F 
8P404M 
8P404N 
8P4040RN 
8P404R 


8P404T 
8P404V 
8P415C 
8P416C 
8P505 


8P880B 


10-085004 
10-085005 
10-085025 
10-085026 
10-085027 


To Be 
Replaced 


To Be 
Replaced 


To Be 
Replaced 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


To Be 
Replaced 


8-905-605-234 through 14-601-01 


To Be ECG 
Replaced Replacement 


——F | — r m |! — | —[ ....................... 1 J U U U D ÓÓÓÓÓÓQ—!HÓ —HM Ó— 


13-17-6 (Sea re 123A 


10B2-B1W 
10B-2-N1W 


10B4 
10B-4-C4 
10B5 


10B551 
10B553 
10B555 
10B556 
10B1051 


1081055 
10 


10D2 


10D2 (Crown) 
10D3 


10D4 
10D4 (Crown) 


10DB4A 
10DB6A-C 


10DC 
10DCO.5 
10DC-1 
10DC-2 
10G4 


10GA 
10G1051 
ΠΗ. 


10 
10H551 
10H553 


10R10B 
11/15-92 


11-085001 


11-085005 
11-085007 


11-085010 
11-085012 
11-085013 
11-085014 
11-085015 


11-102-001 
11-102001 
11-102003 
11-108002 
11B551 


11B552 
11B554 
11B555 
11B1052 
11B1055 


11C1B1 
11C3B1 
11C3B3 
11C5B1 
11C7B1 


11C10B1 
11C11B1 
11C551 
11C553 
11C557 


11C1051 
11C1053 
11C1057 
11C1536 
11C1B1 


11C3B3 
11C5B1 
11C7B1 
11C10B1 
11C11B1 


11J2 
11J2F 
12-085005 
12-085006 
12-085029 


12-085031 
12-085035 
12-100001 
12-102001 
12-1 


12A9275 


12A9275-1 
12C2P-114 
12CZP-114 


12X047 
13-0002 
13-0003 


116 
13-0003 (Pace) 177 
109 


13-0004 


13-0006 
13-0009 
13-0010 
13-0014 
13-0015 


13-0020 
13-0021 
13-0022 
13-0028 
13-0032 


13-0040 
13-0043 
13-0044 
13-0048 
13-0049 


13-0058 
13-0061 
13-0321-5 
13-0321-6 
13-0321-7 


13-0321-8 
13-0321-9 
13-0321-10 
13-0321-11 
13-0321-12 


13-0321-14 
13-0321-15 
13-0321-16 
13-0321-17 
13-0321-21 


13-0321-81 
13-085002 


13-10-6 (Fleetwood) 703 
13-10-6 (Sears) 703 


lus 15 Kr 
Base to 


ground 
13-27-6(Sears) 711 


13-28-6(Sears 
ee rs 


13-1032-5 
13-1836-1 
13-10102-1 


13-10321-1 
13-10321-2 
13-10321-3 
13-10321-5 
13-10321-6 


13-10321-7 
13-10321-8 
13-10321-9 
13-10321-10 
13-10321-11 


13-10321-12 
13-10321-14 
13-10321-15 
13-10321-16 
13-10321-17 


13-10321-20 
13-10321-21 
13-10321-24 
13-10321-29 
13-10321-31 


13-10321-32 
13-14085-9 

13-14085-10 
13-14085-11 
13-14085-12 


13-14094-5 
13-14279-1 
13-14604-1 


13-14604-1A 
13-14604-1B 


13-14604-1C 
13-14604-1D 


13-14604-1E 
13-14605-1 
13-14606-1 


13-14627-1 
13-14627-4 
13-14735-1 
13-14735A 
13-14777-1 


13-14777-1A 
13-14777-1B 
13-14777-1C 


13-14777-1D 


13-14778-1 


13-14778-1A 
13-14778-1B 
13-14778-1C 


13-14778-1D 


13-14879-1 


13-14879-2 
13-14879-3 
13-14879-4 
13-14886-1 
13-14887-1 


13-14888-3 
13-14889-1 
13-15465-1 
13-15804-1 
13-15805-1 


13-15806-1 
13-15808-1 
13-15808-2 
13-15809-1 
13-15810-1 


13-15833-1 
13-15835-1 
13-15836-1 
13-15840-1 
13-15840-2 


13-15841-1 
13-15842-1 
13-15842-2 
13-16104-8 
13-16104-9 


13-16105-3 
13-16106-1 
13-16106-3 
13-16106-4 
13-16106-5 


13-16106-6 
13-16106-7 
13-16219-7 
13-16235-8 
13-16247-3 


13-16570-1 
13-16570-2 
13-16592-1 
13-16607-1 
13-16608-1 


) 706 


712 
8 


121MP 


121MP 
121MP 


121MP 
121MP 
121MP 
121MP 
121MP 


121MP 


13-16744-1 
13-16769-1 
13-17174-1 
13-17174-2 
13-17204-1 


13-17557-1 
13-17569-1 
13-17569-2 
13-17596-3 
13-17596-4 


13-17596-5 
13-17596-7 
13-17607B 
13-17607-1 
13-17608B 


13-17608C 
13-17608-1 
13-17608-2 
13-17609-1 
13-17825-1 


13-17918-1 
13-18032-1 
13-18033-1 
13-18034 

13-18034A 


13-18034-1 
13-18087-1 
13-18087-2 
13-18158-1 
13-18198-1 


13-18282 
13-18282-1 
13-18304-1 
13-18359 
13-18359A 


13-18359-1 
13-18359-3 
13-18363 
13-18363-1 
13-18363-1A 


13-18364-1 
13-18365-1 
13-18458-1 
13-18481-1 
13-18642-1 


13-18642-2 
13-18642-3 
13-18654-1 
13-18671-1 
13-18671-1A 


13-18671-1B 
13-18671-1C 
13-18927-1 
13-18927-1A 
13-18944-1 


13-18944-2 
13-18946-1 
13-18946-2 
13-18947-1 
13-18948-1 


13-18948-2 
13-18949-1 
13-18950-1 
13-18951-1 
13-18951-2 


13-21606-1 
13-22581 

13-22581-1 
13-22582-1 
13-22690-1 


13-22692-1 
13-22739-1 
13-22741 

13-22741-1 
13-22741-2 


13-23543-1 
13-23543-2 
13-23594-1 
13-23785-1 
13-23822-1 


13-23824-1 
13-23825-1 
13-23826-1 
13-23826-2 
13-23826-3 


13-23840-1 
13-23916-1 
13-23917-1 
13-25343-1 
13-26009-1 


13-26377-1 
13-26377-2 
13-26386-1 
13-26386-2 
13-26386-3 


13-26576-1 
13-26576-2 
13-26577-1 
13-26577-2 
13-26577-3 


13-26614-1 
13-26666-1 
13-27050-1 
13-27404-1 
13-27404-2 


13-27432-1 
13-27433-1 
13-27443-1 
13-27974-1 
13-27974-2 


13-27974-3 
13-28222-1 
13-28222-2 
13-28222-3 
13-28222-4 


13-28336-1 
13-28336-2 
13-28391-1 
13-28391-2 
13-28392-1 


13-28392-2 
13-28392-3 
13-28393-1 
13-28393-2 
13-28394-1 


13-28394-2 
13-28394-3 
13-28394-4 
13-28394-5 
13-28394-6 


13-28432-1 
13-28469-2 
13-28471-1 
13-28532-1 
13-28584-1 


13-28654-1 
13-28654-2 
13-29033-1 
13-29033-2 
13-29033-3 


13-29033-4 
13-29165-1 
13-29165-2 
13-29432-1 
13-29687-2 


13-29775-1 
13-29776-1 
13-29867-1 
13-29867-2 
13-29947-1 


13-32632-1 
13-32634-1 
13-32635-1 
13-32636-1 
13-32638-1 


13-32640-1 
13-32642-1 
13-33172-1 
13-33174-1 
13-33175-1 


13-33176-1 
13-33178-1 
13-33180-1 
13-33181-1 
13-33182-1 


13-33185-1 
13-33188-1 
13-33188-2 
13-33189-1 
13-33190-1 


13-33742-1Plastic 88 
13-33742-1Metal s 


13-33925-1 
13-33945-1 
13-34001-1 


13-34002-1 


13-34003- 1 (Metal) 
13-34003-1 (Plastic) 184, 188 
13-34004-1 (Metal) 129 
13-34004-1 (Plastic) 185, 189 


13-34046-1 
13-34047-1 
13-34057-1 
13-50484-1 
13-50486-1 


13-50631-1 
13-50944-1 
13-55009-1 
13-55009-2 
13-55031-1 


13-55031-2 
13-55031-3 
13-55046-1 
13-55061-1 
13-55061-2 


13-55062-1 
13-55063-1 
13-55064-1 
13-55065-1 
13-55066-1 


13-55066-2 123A 
13-55067-1 123A 
13-55068-1 123A 


13-55069-1 159 
13-67539-1(Motorola) 116 
13-85943-1 113 
13-85943-2 113 
13-85943-3 113 
13-86416-1 103 
13-86420-1 101 
13-87433-1 101 
13-87539-4 (Realtone) 166 
13-94096-2 102A 
13-105698-1 128 
13BKJI (GE) 119 
13D4 116 
13J2 116 
L ad 116 


ISP 116 
14-0072-1 (Philco) 116 
14-0072-2 (PO) 116 


14-0072-3 (Phil) 116 
14-1 123A 
14-2 123A 
14-3 123A 
14-501-01 113 
14-501-02 113 
14-503-01 114 
14-503-02 114 
14-503-03 114 
14-503-04 114 
14-503-08 114 
14-504-01 109 
14-504-04 114 
14-507-01 177 
14-509-01 142 
14-509-02 135 
14-510-01 109 
14-511-01 109 
14-512-01 109 
14-513-01 109 
14-514-01 109 
14-514-02 177 
14-514-04 110MP 
14-514-05 109 
14-514-06 109 
14-514-08 109 
14-514-09 109 
14-514-10 109 


14-514-11 110MP 


14-514-12 177(2) 
14-514-13 10 
14-514-14 177 
14-514-15 177(2) 
14-514-16 — 110 


14-514-17 177 
14-514-18 506 
14-514-19 177 
14-514-21 109 
14-514-22 109 
14-515-01 142 
14-515-02 135 
14-515-03 142 
14-515-04 138 
14-515-07 145 
14-515-11 145 
14-515-13 138 
14-515-15 135 
14-515-18 141 
14-569-09 160 
14-573-10 121 
14-574-10 121 
14-575-10 123A 
14-577-10 102A 
14-578-10 121 
14-579-10 121 
14-580-01 160 
14-581-01 160 
14-582-01 126 
14-583-01 123A 
14-584-01 102A 
14-585-01 160 
14-586-01 104 
14-587-01 160 
14-588-01 160 
14-589-01 121 
14-590-01 121 
14-591-01 160 
14-600-01 160 
14-600-02 160 
14-600-04 160 
14-600-07 160 
14-600-10 160 
14-600-11 160 
14-600-13 160 
14-600-16 160 
14-600-19 160 
14-600-20 160 
14-600-22 160 
14-601-01 121 


14-601-02 through 33-090 


To Be 
Replaced 


14-601-02 
14-601-03 
14-601-04 
14-601-05 
14-601-06 


14-601-07 
14-601-08 
14-601-09 
14-601-10 
14-601-11 


14-601-12 
14-601-13 
14-601-14 
14-601-15 
14-601-16 


14-601-17 
14-602-01 
14-602-02 
14-602-03 
14-602-04 


14-602-05 
14-602-05A 
14-602-06 
14-602-07 
14-602-08 


14-602-09 
14-602-10 
14-602-11 
14-602-12 
14-602-13 


14-602-14 
14-602-15 


14-602-16 
14-602-17 


14-602-18 
14-602-19 
14-602-20 
14-602-21 
14-602-22 


14-602-23 
14-602-24 
14-602-25 
14-602-26 
14-602-27 


14-602-28 
14-602-29 
14-602-30 
14-602-31 
14-602-32 


14-602-33 


14-602-34 
14-602-35 
14-602-36 


14-602-37 
14-602-38 
14-602-39 
14-602-40 


14-602-41 
14-602-42 
14-602-43 
14-602-44 
14-602-45 


14-602-46 
14-602-47 
14-602-48 
14-602-49 
14-602-50 


14-602-54 


14-602-59 


14-602-60 
14-602-61 
14-602-62 
14-602-63 
14-602-67 


14-602-69 
14-603-01 
14-603-02 
14-603-03 
14-603-04 


14-603-05 
14-603-06 
14-603-07 
14-604-01 
14-604-02 


14-604-07 
14-604-08 


14-700-05 
14-2002-01 
14J2 
14J2F 
14M W69 
14P2 


28 


ECG 
Replacement 


IE 


103A&158(CP) 


103A & 
E $ 


To Be 
Replaced 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
15-1 123A 
15-2 123A 
15-3 159 
15-4 159 
15-5 159 
15-082019 123A 
15-085002 109 
15-085003 109 
15-085004 113 
15-085005 177 
15-085006 116 
15-085007 116 
15-085008 177 

15-085008 nee) 
15-085009 e 
15-085018 112 
15-085039 113 
15-085040 116 
15-085042 174 
15-085061 109 
15-088002 159 
15-088003 107 
15-100001 116 
15-100004 116 
15-100002 116 
15-100003 113 
15-108001 178MP 
15-108002 113 
15-108003 116 
15-108004 116 
15-108005 116 
15-108006 116 
15-108007 120 
15-108008 177 

15-108008 (Midland) 
506 
15-108009 113 
15-108010 116 
15-108011 116 
15-108012 118 
15-108013 506 
15-108014 120 
15-108015 116(3) 
15-108016 116 
15-108017 118 
15-26587 703 
15-26587-1 703 
15-33201-1 712 
15-35059-1 712 
15J2 116 
15J2F 116 
15N1 116 
15P2 116 
1973 159 
16-2 116 
16-17 (Symphonic 132 
16-19 (Symphonic 129 
16-20 (Symphonic 128 
16-736 108 
16-21426 161 
16A1 103 
16A1 — 123A 
16A2 (Fleetwood) 123A 
16A1938 123A 
16A2 103 
16C4 116 
16C4B1P 166 
16E1330 (GE) 123A 
6G2 123A 
16GN 107 
16J1 108 
16J2 108 
16J2 (Diode) 116 
6J2F 116 
16K1 108 
16K2 108 
16K3 108 
16L2 108 
16L3 108 
16L5 108 
16L22 108 
16L23 108 
16L42 123A 
16L43 123A 
16L44 123A 
16L62 123A 
16L63 123A 
16L64 107 
16P2 116 
16P2881 172 
16P3367 172 
16U1 (Heath Kit) 123A 
16X1 123A 
16X2 123A 
1624 142 
1676 135 
16Z6A 135 
17-1 151 
17-10 116 


17-459 


18-085001 
18-085002 
18DB2A 
18DB4A 
18DB6A 


18DB8A 
18DB10A 


19-020-031 
19-020-032 
19-020-033 


19-020-034 
19-020-035 
19-020-036 
19-020-037 
19-020-038 


19-020-048 
19-020-070 
19-020-071 
19-020-072 
19-020-073 


19-020-074 
19-020-075 
19-020-076 
19-020-077 
19-020-079 


19-020-44 
19-040-002 


19-080-009 
19-085005 


19-1 


19-3416 
19-3692 


19A115129-2 
19A115180-2 
19A115249-1 
19A115300-1 


19A115300-2 
19A115304-2 
19A115342-1 
19A115440-1 
19A115441-1 


19A115527 
19A115561 


19A115666-1 
19A115720-1 
19A115728-1 


19A115786 


19A115786A 
19A123160-1 


19A126813 
19AR2 


19AR30 


19AR34 
19AR35 
19AR36 
19P2 


20A0007 
20A0009 
20A0015 
20A0017 
20A10849 


ECG To Be ECG 

Replacement | Replaced Replacement 
116 20A5 116 
128 20A6 116 
123A 20A8 125 
123A 20A10 125 
129 20A90 109 
159 | 20B409 135 
121 20B410 135 
116 | 20BS 116 
136 | 20C 116 
136 20C71 102A 
116 20C72 102A 
142 20H 116 
167 20K 116 
168 20M 116 
169 20MC 160 
170 20N1 116 
170 20V-HG 102A 
125 21/3.92 114 
125 | 21-28 121 
116 21-32 126 
137 | 21-33 126 
137 21-34 102 
160 21-35 124 
160 21-36 102 
100 21-37 102 
102A 21A001-000 11669 

102A 21A002-000 11 
102A 21A004-000 506 
108 21A005-000 102A 
128 21A006-000 116 
108 | 21A007-000 116 
107 21A008-000 116 
107 21A008-001 116 
107 21A008-002 116 
123A | 21A008-003 116 
123A 21A009-000 109 
128 21A009-002 110, 109 
123A 21A015-001 102A 
128 21A015-002 155 
703A | 21A015-003 131 
108 21A015-004 108 
116 21A015-005 103A 
116 21A015-006 102A 
116 21A015-008 159 
109 21A015-009 159 
109 | 21A015-011 159 
116 | 21A015-012 159 
138 21A015-013 123A 
116 21A015-014 108 
159 21A015-016 108 
159 21A015-018 128 
159 | 21A015-019 128 
128 | 21A015-020 123A 
158 | 21A015-021 155 
158 21A015-022 131 
128 21A020-001 116 
103 21A020-005 109 
129 21A020-006 116 
108 | 21A037-003 142 
128 | 21A037-008 142 
128 21A038-000 102A 
128 | 21A039-000 102A 
108 21A040-003 108 
108 | 21A040-004 108 
108 | 21A040-005 102A 
175 21A040-007 108 
121 21A040-010 108 
108 21A040-014 102A 
123A 21A040-015 132 
123A | 21A040-016 108 
123A | 21A040-017 108 
123A | 21A040-019 108 
108 | 21A040-020 123A 
130 | 21A040-021 102A 
116 21A040-022 102A 
109 | 21A040-023 107 
114 | 21A040-024 107 
116 | 21A040-025 107 
110MP | 21A040-032 123A 
116 21A040-33 107 
116 21A040-034 123A 
116 21A040-035 176 
160 21A048-000 160 
113 | 21A049-000 160 
118 21A050-000 160 
116 21A050-001 160 
124 21A050-004 108 
123A 21A053-000 102A 
116 21A054-000 102A 
108 21A055-000 102A 
102A | 21A062-000 160 
102A | 21A064-000 121 
102A 21A074-000 102A 
121 21A079-000 116 
123A 21A097-000 121 
116 21A103-007 116 
116 21A103-016  110MP 
116 | 21A103-017 109 
116 | 21A2 113 
116 | 21A3 118 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
21A4 119 
21A6 116 
21A7 116 
21-810 116 
21-810-2 116 
21B-14 116 
21B-17 116 
23 123A 
23-1 159 
23-2 159 
23-3 159 
23BSC101 116 
23B-210-025 121 
23B-210-230-2 127 
23E001-1 23A 
23J2 116 
24-002 123A 
24A 123A 
24B 123A 
24J2 116 
24198 116 
24DP1 116 
24E-002 112 
24M W15 102 
24M Ν27 102A 
24M W28 102A 
24M W29 102 
24MW34 102A 
24MW43 102 
24MW44 160 
24M W55 160 
24MW59 160 
24M W60 102 
24M W61 126 
24M W69 102 
24M W70 102 
24MW74 126 
24MW77 100 
24M W78 102 
24M W83 102 
24M W84 102 
24M W87 109 
24M W107 102 
24M W111 102A 
24M W115 102 
24MW116 102 
24M W122 110 
24M W130 103 
24M W132 102 
24M W175 117 
24MW179 102A 
24M W185 102A 
24M W187 102A 
24MW192 166 
24MW196 117 
24MW197 116 
24MW199 109 
24M W205 126 
24M W207 138 
24MW208 116(2) 
24M W227 pe 
24M W241 116(2 
24M W243 10 
24M W244 110 
24M W256 158 
24M W263 102 
24M W267 116 
24M W268 116 
24M W269 116 
24MW271 126 
24M W303 126 
24M W331 139 
24M W333 123A 
24M W352 126 
24M W353 126 
24M W368 126 
24M W441 102A 
24M W454 123A 
24M W458 123A 
24M W460 123A 
24M W461 123A 
24M W535 108 
24M W594 107 
24M W595 107 
24M W596 107 
24M W597 107 
24M W598 102A 
24MW599 102A 
24M W600 102A 
24M W601 102A 
24MW608 102A 
24M W609 123A 
24M W614 102A 
24M W615 102A 
24M W618 131MP 
24M W785 E 
24M W795 12 
24M W799 102A 
24M W801 123A 
24M W805 107 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
24T-002 108 
24T016 107 
24T-016-001 108 
24T -016-005 108 
24T-016-010 107 
24T -016-013 108 
24T-016-016 107 
25-100015 108 
25A 108 
25A1262-005 108 
25A1273-001 123A 
25AM624 108 
25B 108 
25B378 102A 

5J2 116 
25P1 109 
25T1 102 
25Z6 142 
25Z6A 142 
2602 116 
26M W613 102A 

6T1 102 
27J2 116 
27P1 109 
271401 100 
271402 100 
271403 102 
271404 102 
27T 405 102 
27T 406 121 
27Τ407 105 
27T408 101 
27T409 123 
27T410 103 
27T411 123 
271412 126 
2776 144 
27Z6A 144 
27-226 113 
27-C226 113 
28-6-01 116 
28-18-01 Me) 
28-19-01 11 
28-21-01 116 
28-22-01 116 
28-22-02 116 
28-22-03 116 
28-22-04 116 
28-22-07 116 
28-22-10 116 
28-22-11 156 
28-22-12 116 
28-22-13 116 
28-22-14 116 
28-22-15 116 
28-22-16 116 
28-22-17 116 
28-22-18 156 
28-22-19 119 
28-22-19Electra Home 506 
28-22-20 156 
28-22-21 116 
28-23-01 118 
28-24-01 119 
28-25-01 116 
28-26-01 120 
28-29-01 116 
28-65-01 116 
28-254566-1 116 

8J2 116 
28P1 109 
2876 145 
28Z6A 145 
29A4 129 
29P1 134 
29V008M01 100 
29V011H01 100 
29V012H01 100 
29V0038H 03 102 
30-004-001 121 
30-090 184 
30-8057-13 178MP 
30AS 116 
30BS 116 
30B5 116 
30C 116 
30H 116 
30K 116 
30M 116 
30P1 109 
30R6 156 
30R8 156 
30R10 156 
30S6 156 
30S8 156 
30S10 156 
30V-H6 102A 
31-0015 160 
31-0016 160 
31-0017 158 


31- -0035 


31-0039 
31-0041 
31-0042 
31-0065 
31-0075 


31-0107 
31-0108 
31-0123 
31-0124 
31-0132 


31-0172 
31-0175 


31-0188 
31-0189 


31-0228 
31- -0229 


31-0241 
31-0241-1 
3 2 


6 
31-0247 


31-0253 
32-0000 
32-0001 
32-0007 
32-0008 


32-0060 


32-0061 
32-0062 
32-0063 
32-16599 
32-18537 


32-18539 
32-20738 
32-20739 
32-23555-1 
32-23555-2 


32-23555-3 
32-23555-4 
32-29778-1 
32-29778-2 
32-29778-3 


32-29778-4 
32-33057-3 
32-33094-5 


33-0025 
33-0026 


33-0030 
33-0031 
33-070 
33-071 
33-090 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


33-096 

33-1000-00 
33-1001-00 
33-1002-00 
33-1004-00 


33-1009-01 
33-1019-00 
33-1020-00 
33-1021-00 
33G59122 


34-1003 


34-1006 
34-1026 
34-1028 
34-2001-1 
34-6000-3 


34-6000-4 
34-6000-5 
34-6000-6 
34-6000-7 
34-6000-8 


34-6000-9 

34-6000-10 
34-6000-11 
34-6000-12 
34-6000-13 


34-6000-14 
34-6000-15 
34-6000-16 
34-6000-17 
34-6000-18 


34-6000-19 
34-6000-20 
34-6000-27 
34-6000-28 
34-6000-29 


34-6000-30 
34-6000-31 
34-6000-32 
34-6000-33 
34-6000-34 


34-6000-58 
34-6000-59 
34-6000-60 
34-6000-62 
34-6000-63 


34-6000-64 
34-6000-65 
34-6000-66 
34-6000-67 
34-6000-68 


34-6000-69 
34-6000-70 
34-6000-71 
34-6000-72 
34-6000-76 


34-6000-77 
34-6000-78 
34-6000-79 
34-6000-80 
34-6000-81 


34-6000-82 
34-6000-83 
34-6000-84 
34-6000-85 
34-6001-1 


34-6001-3 
34-6001-5 
34-6001-6 
34-6001-7 
34-6001-8 


34-6001-9 

34-6001-10 
34-6001-11 
34-6001-12 
34-6001-13 


34-6001-14 
34-6001-15 
34-6001-16 
34-6001-17 
34-6001-18 


34-6001-19 
34-6001-20 
34-6001-21 
34-6001-22 
34-6001-23 


34-6001-26 
34-6001-28 
34-6001-29 
34-6001-30 
34-6001-31 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


33-096 through 46-86244-3 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
34-6001-33 102A 
34-6001-34 123A 
34-6001-41 102A 
34-6001-42 102A 
34-6001-43 102A 
34-6001-44 102A 
34-6001-47 102A 
34-6001-48 123A 
34-6001-49 123A 
34-6001-50 128 
34-6001-51 128 
34-6001-52 123A 
34-6001-53 123A 
34-6001-54 123A 
34-6001-55 123A 
34-6001-56 123A 
34-6001-57 123A 
34-6001-58 123A 
34-6001-60 123A 
34-6001-61 123A 
34-6001-62 123A 
34-6001-63 123A 
34-6001-64 191 
34-6001-65 154 
34-6001-66 158 
34-6001-69 123A 
34-6001-70 123A 
34-6001-71 123 
34-6001-72 102A 
34-6001-73 123A 
34-6001-74 123A 
34-6001-76 102A 
34-6001-77 123A 
34-6001-78 128 
34-6001-79 121 
34-6001-80 128 
34-6001-82 128 
34-6001-83 128 
34-6001-84 103A 
34-6001-85 128 
34-6001-86 129 
34-6002-2 121 
34-6002-3 121 
34-6002-4 121 
34-6002-5 121 
34-6002-6 121 
34-6002-7 121 
34-6002-8 121 
34-6002-9 121 
34-6002-10 121 
34-6002-11 121 
34-6002-13 121 
34-6002-14 121 
34-6002-17 104 
34-6002-18 104 
34-6002-18A 104 
34-6002-19 121 
34-6002-20 104 
34-6002-21 124 
34-6002-22 104 
34-6002-22A 104 
34-6002-25 174 
34-6002-26 124 
34-6002-28 175 
34-6002-29 175 
34-6002-30 127 
34-6002-31 127 
34-6002-32 130 
34-6002-33 179 
34-6002-34 121 
34-6002-35 181 
34-6002-36 180 
34-6002-37 181 
34-6002-38 180 
34-6005-1 160 
34-6005-2 175 
34-6005-3 175 
34-6007-1 123A 
34-6007-2 123A 
34-6007-3 123A 
34-6008 102A 
34-6009 102A 
34-6010 128 & Urn 
34-6015-1 123 
34-6015-2 123A 
34-6015-3 123A 
34-6015-4 123A 
34-6015-5 123A 
34-6015-6 123A 
34-6015-7 123A 
34-6015-8 123A 
34-6015-9 123A 
34-6015-10 123A 
34-6015-11 123A 
34-6015-12 123A 
34-6015-13 123A 
34-6015-14 123A 
34-6015-15 161 
34-6015-16 161 
34-6015-17 161 


34-6015-18 
34-6015-19 
34-6015-20 
34-6015-21 
34-6015-22 


34-6015-23 
34-6015-24 
34-6015-25 
34-6015-26 
34-6015-27 


34-6015-28 
34-6015-29 
34-6015-30 
34-6015-31 
34-6015-32 


34-6015-33 
34-6015-34 
34-6015-35 
34-6015-36 
34-6015-37 


34-6015-38 
34-6015-39 
34-6015-40 
34-6015-41 
34-6015-42 


34-6015-43 
34-6015-44 
34-6016-2 
34-6016-3 
34-6016-4 


34-6016-7 

34-6016-11 
34-6016-14 
34-6016-15 
34-6016-16 


34-6016-17 
34-6016-18 
34-6016-19 
34-6016-22 
34-6016-23 


34-6016-24 
34-6016-25 
34-6016-26 
34-6016-27 
34-6016-28 


34-6016-29 
34-6016-30 
34-6016-32 
34-6016-33 
34-6016-49 


34-8001-43 
34-8002-1 
34-8002-2 
34-8002-3 
34-8002-4 


34-8002-5 
34-8002-6 
34-8002-7 
34-8003 

34-8022-6 


34-8022-7 
34-8027 

34-8034-1 
34-8034-2 
34-8034-3 


34-8034-4 
34-8034-7 
34-8036-1 
34-8036-2 
34-8036-3 


34-8036-4 
34-8037 

34-8037-1 
34-8037-2 
34-8037-3 


34-8037-4 
34-8040-2 
34-8042-1 
34-8042-2 
34-8042-3 


34-8048-1 
34-8048-2 
34-8048-5 
34-8050-2 
34-8050-7 


34-8050-10 
34-8050-14 
34-8051 
34-8053-2 
34-8053-3 


34-8053-4 
34-8054-1 
34-8054-2 
34-8054-4 
34-8054-5 


34-8054-6 
34-8054-7 
34-8054-8 
34-8054-9 
34-8054-10 


34-8054-11 
34-8054-12 
34-8054-13 
34-8054-14 
34-8054-15 


34-8055-2 
34-8055-3 
34-8056-1 
34-8057-3 
34-8057-5 


34-8057-6 
34-8057-7 
34-8057-8 
34-8057-9 
34-8057-12 


34-8057-13 
34-8057-16 
34-8057-22 
34-8057-23 
34-8057-25 


34-8057-26 
34-8057-27 
34-8057-28 
34-8057-29 
34-8057-30 


34-8057-32 
34-8057-33 
34-8057-37 
34-805 7-38 
34-8058-1 


34-8058-2 
34-8058-7 
34-9037-1 
34M 14Z 

34M14Z5 


34M14Z10 
34Z14D5 
34Z14D10 
347140 
35-1003 


35-1004 
35-1005 
35-1029 
35B611 
35BL611 


40D1547 


41-0318 


41-0499 
41-0500 
41-0606 
41-0609 
41-0905 


41B581014 
41-001 


42-14027 
42-16599 


42-17143 
42-17443 
42-17443A 
42-17444 
42-18109 


42-18111 
42-18310 
42-19642 
42-19643 
42-19644 


42-19670 
42-19671 
42-19681 
42-19682 
42-19683 


42-19792 


42-19862A 
42-19863 


42-19863A 
42-19864 
42-19864A 
42-19865 
42-19917 


42-20222 
42-20738 
42-20739 
42-20960 
42-20961 


42-21232 
42-21233 
42-21234 
42-21362 
42-21400 


42-21401 
42-21402 
42-21403 
42-21404 
42-21405 


42-21406 
42-21407 
42-21408 
42-21443 
42-21866 


42-22008 
42-22009 
42-22158 
42-22532 
42-22533 


42-22534 
42-22535 
42-22537 
42-22539 
42-22540 


42-22755 
42-22778 
42-22779 
42-22780 
42-22781 


42-22784 
42-22785 
42-22786 
42-22787 
42-22809 


42-22810 
42-22811 
42-22812 
42-22834 
42-22835 


42-22847 
42-23348 
42-23349 
42-23350 
42-23350A 


42-23459 
42-23541 
42-23542 
42-23622 
42-23977 


42-24263 
42A11 
42A14 
42A23 
42B2 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
42B16 116 
42J2 116 
42X25 116 
42X32 116 
42X210 103 
42X230 102A 
42X233 102 
42X244 116 
42X244B 116 
42X245 116 
42X245B 116 
42X308 102 
42X309 102 
42X310 103 
42X311 102 
4226 139 
42-Z6A 139 
43N3 123 
43N6 123 
43P1 100 
43P2 102 
43P3 100 
43P4 102 
43P4C 102 
43P6 102 
43P6A 102 
43P6C 100 
43P7 102 
43P7A 102 
43P7C 102 
43X16A567 123 

376 140 
4376Α 140 
44-13 126 
44-530 116 
44A354637-001 175 
44P1 160 
45A2F X355 116 
45N1 103 
45N2 103 
45N2M 123A 
45N3 123A 
45N4 123A 
45N4M 123A 
45NP 108 
45X1A502C 102 
45X2 100 
46-34-3 116 
46-119-3 161 
46-840-3 102A 
46-861-3 112 
46-862-3 160 
46-864-3 108 
46-865-3 160 
46-866-3 160 
46-867-3 154 
46-868-3 160 
46-869-3 102A 
46-5002-1 703A 
46-5002-2 717 
46-5002-3 703A 
46-5002-4 703A 
46-5002-6 711 
46-8601-3 116 
46-8610-3 102A 
46-8611 102A 
46-8611-3 102A 
46-8612-3 160 
46-8613 112 
46-8613-3 126 
46-8614-3 101 
46-8615-3 121 
46-8616-3 110MP 
46-8617-3 121 
46-8619 116(3) 
46-8619-3 109 
46-8620-3 506 
46-8621-3 166 
46-8622-3 174 
46-8625 112 
46-8625-1 126 
46-8625-2 126 
46-8625-3 126 
46-8625-4 126 
46-8625-5 126 
46-8625-6 126 
46-8629 107 
46-8631-3 102A 
46-8634-3 121 
46-8636-3 126 
46-8638-3 121 
46-8643-3 112 
46-8644-3 109 
46-8646-3 109 
46-8647-3 116 
46-8665-3 102A 
46-8666-3 102A 
46-8668-3 102A 
46-8671-3 103A 
46-8672-3 161 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
46-8676-3 177 
46-8677-3 107 
46-8679-1 102A 
46-8679-3 102A 
46-8680-1 102A 
46-8680-2 102A 
46-8680-3 102A 
46-8681-1 102A 
46-8681-2 102A 
46-8681-3 158 
46-8682-3 123A 

46-8687-3 116 
46-8688-3 112 
46-8689-3 116 
46-8695-3 123A 
46-8697-3 116 
46-84120-3 108 
46-86101-3 107 
46-86102-3 126 
46-86104-3 174 
46-86105-3 119 
46-86106-3 506 
46-86107-3 161 
46-86108-3 161 
46-86109-3 107 
46-86110-3 107 
46-86112-3 107 
46-86114-3 161 
46-86116-3 117 
46-86118-3 161 
46-86119-3 161 
46-86120-3 107 
46-86121-3 123A 
46-86122-3 123A 
46-86125-3 131 
46-86126-3 107 
46-86127-3 107 
46-86130-3 175 
46-86131-3 108 
46-86132-3 123A 
46-86133-3 107 
46-86134-3 112 
46-86135-3 131 
46-86136-3 121 
46-86139-3 116 
46-86140-3 108 
46-86143-3 123A 
46-86144-3 123A 
46-86145-3 123A 
46-86148-3 116 
46-86149-3 116 
46-86150-3 117 
46-86151-3 117 
46-86152-3 123A 
46-86163-3 102A 
46-86168-3 177 
46-86169-3 154 
46-86170-3 159 
46-86171-3 123A 
46-86172-3 107 
46-86173-3 154 
46-86177-3 116 
46-86178-3 178MP 
46-86179-3 506 
46-86180-3 118 
46-86182-3 154 
46-86183-3 154 
46-86184-3 177 
46-86185-3 115 
46-86186-3 1/7 
46-86187-3 177 
46-86189-3 175 
46-86195-3 102A 
46-86196-3 158 
46-86199-3 116 
46-86200-3 OMP 


1 
46-86201-3(Power) 116 


46-86201-3(Centering)507 
107 


46-86207-3 
46-86208-3 


46-86209-3 
46-86210-3 
46-86211-3 
46-86212-3 
46-86213-3 


46-86224-3 
46-86225-3 
46-86226-3 
46-86227-3 
46-86228-3 


46-8622 9-3 
46-86230-3 
46-86231-3 
46-86232-3 
46-86233-3 


46-86234-3 
46-86235-3 
46-86237-3 
46-86238-3 
46-86244-3 


108 
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46-86251-3 through 48-134653 


[0 Be 
Replaced 


ο. ή 


46-86251-3 
46-86252-3 
46-86253-3 
46-86254-3 
46-86256-3 


46-86257-3 
46-86264-3 
46-86265-3 
46-86266-3 
46-86267-3 


46-86268-3 
46-86270-3 
46-86271-3 
46-86280-3 
46-86281-3 


46-86282-3 
46-86284-3 
46-86289-3 
46-86290-3 
46-86292-3 


46-86294-3 
46-86300-3 
46-86301-3 
46-86302-3 
46-86303-3 


46-86807-3 

46-861148-3 
46-861149-3 
46-861179-3 
46-861187-3 


46AR1 
46AR2 
46AR3 
46AR4 
46AR5 


46AR6 
46AR7 
46AR8 
46AR9 
46AR10 


46AR11 
46AR12 
46AR13 
46AR15 
46AR16 


46AR18 
46AR21 
46AR27 
46AR28 
46AR29 


46AR35 
46AR50 
46AR52 
46AR59 
46AX1 


46AX2 
46AX3 
46AX4 
46AX5 
45AX7 


46AX8 
46AX9 
46AX10 
46AX11 
46AX12 


46AX13 
46AX14 
46AX16 
46AX17 
46AX19 


46AX21 
46AX30 
46AX34 
46AX52 
46AX54 


46AX55 
46AX56 
46AX59 
46AX70 
46AX82 


46AX85 
46BD1 
46BD2 
46BD5 
46BD8 


46BD9 

46BD11 
46BD12 
46BD14 
46BD19 


46BD25 
46BD27 
46BD30 
46BD32 
46BD33 


46BD34 
46BD38 
46BD39 
46BD52 
46BD101 


30 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


46BR5 
46BR7 
46BR9 
46BR10 
46BR11 


46BR15 
46BR17 
46BR18 
46BR21 
46BR27 


46BR62 


ECG 
Replacement 


For following 48- 
types disregard 
any letter between 
48 and main part 


number. 
48-01 116 
48-35P1 102 
48-36P1 102 
48-36P3 102 
48-39P1 121 
48-39P3 102 
48-43P3 102 
48-43P4 102 
48-56P1 100 
48-57B2 121 
48-57B42 121 
48-110 113 
48-1005 116 
48-191A01 116 
48-191A02 116 
48-191A03 116 
48-191A04 116 
48-191A05 506 
48191A06 125 
48-191A07 116 
48-191A08 116 
48-1005 116 
48-6712A02 178MP 
48-8619-3 109 
48-10001-A01 116 
48-10001-A03 116 
48-10001-A030-1 116 
48-10062A01 116 
48-10062A02 116 
48-10062A04 116 
48-10062A05 116 
48-10062A05A 116 
48-10073A02 102 
48-10074A02 102 
48-10075A01 121MP 
48-10075A02 121MP 
48-10075A03 121MP 
48-10075A04 121MP 
48-10075A05 121MP 
48-10075A06 121MP 
48-10075Α07 121MP 
48-10075A08 121MP 
48-10079A01 160 
48-10079A02 160 
48-10103A01 121MP 
48-10103A02 121MP 
48-10103A03 121MP 
48-10103A04 121MP 
48-10103A05 121MP 
48-10103A06 121MP 
48-10103A07 121MP 
48-10103A08 121MP 
48-10103A09 121MP 
48-10103A10 121MP 
48-10103A11 121MP 
48-10346A01 177 
48-10346A02 507 
48-13470 108 
48-21598B01 102A 
48-40118B01 159 
48-40170G01 123A 
48-40171G01 123A 
48-40172G01 131 
48-40235G01 116 
48-40246G01 123A 
48-40247G01 107 
48A41508A01 116 
48-41508A02 507 
48-42098B01 159 
48-43351A01 102A 
48-43351A02 107 
48-43351A03 108 
48-43351A04 108 
48-43351A05 108 
48-57120A01 116 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
48-60022A13 123A 
48-60022A14 175 
48-60022A97 109 
48-60077Α06 109 
48-60154A01 110 
48-61074B01 109 
48-61767B01 109 
48-62334A01 109, 110 
48-62334A02 109 
48-63005A66 123A(2) 
48-63005A72 123A 
48-63006A56 109 
48-63026A45 124 
48-63026A46 108 
48-63026A47 123A 
48-63026A48 123A 
48-63029A16 160 
48-63029A17 158 
48-63029A18 102 
48-63029A19 102 
48-63029A20 109 
48-63029A60 160 
48-63029A90 126 
48-63029A91 102 
48-63029A92 100 
48-63029A93 102 
48-63029A94 102 
48-63044A05 102A 
48-63075A72 160 
48-63075A73 160 
48-63075A74 126 
48-63075A75 160 
48-63075A76 100 
48-63075A78 109, 110 
48-63076A52 123A 
48-63076A81 107 
48-63076A82 107 
48-63076A83 123A 
48-63077A03 100 
48-63077A10 123A 
48-63077A29 108 
48-63077A30 123A 
48-63077A31 123A 
48-63077A32 109 
48-63077A52 110MP 
48-63078A52 107 
48-63078A59 100 
48-63078A60 100 
48-63078A61 100 
48-63078A62 158 
48-63078A63 160 
48-63078A64 100 
48-63078A65 126 
48-63078A66 158 
48-63078A68 158 
48-63078A69 158 
48-63078A70 123A 
48-63078A71 123A 
48-63078A86 102A 
& 103A(CP) 
48-63078A97 123A 
48-63079A97 123A 
48-63081A82 160 
48-63082A15 100 
48-63082A16 158 
48-63082A24 126 
48-63082A25 123A 
48-63082A26 123A 
48-63082A27 123A 
48-63082A45 123A 
48-63082A71 123A 
48-63084A03 102A 
48-63084A04 102A 
48-63084A05 102A 
48-63084A06 109 
48-63590A01 109 
48-64169 116 
48-64978A10 121MP 
48-64978A11 121MP 
48-64978A24 121MP 
48-64978A27 160 
48-64978A28 160 
48-64978A29 160 
48-64978A40 159 
48-64978A41 159 
48-65108A23 10235 
48-65108A62 102A(2 
48-65112A65 108 
48-65112A67 108 
48-65112A73 112 
48-65113A84 112 
48-65113A88 108 
48-65118A64 108 
48-65123A67 108 
48-65123A94 123A 
48-65123A95 108 
48-65132A79 160 
48-65144A72 108 
48-65146A61 161 
48-65146A62 161 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
48-65146A63 161 
48-65147A72 123A 
48-65173A78 161 
48-65177A77 129 
48-65831A02 115 
48-65837A02 109 
48-65937A02 109 
48-66037A03 116 
48-66037A04 116 
48-66037A05 116 
48-66037A08 116 
48-66037A10 116 
48-66037A12 116 
48-66629A02 116 
48-66629A03 116 
48-66629A05 116 
48-66629A06 116 
48-66653A001 116(3 
48-66653A002 116039 


48-66653A003 118 


48-66653A005 118 
48-66653A02 120 
48-66653APT015 118 
48-66653APT1003 118 
48-66653APT0U1 120 


48-66654A02 116 
48-66629A03 116 
48-67020A11 109 
48-67120A01 116 
48-67120A02 177(2) 
48-67120A06 116 
48-67120A07 116 
48-67120A08 119 
48-67120A09 109 
48-67120A11 177 
46-67120A13 116 
48-67926A01 116 
48-86148 116 
48-86904GF 160 
48-90066A01 113 
48-90068A01 120 
48-90158A01 506 
48-90165A01 159 
48-90172A01 123A 
48-90210A01 109 
48-90229A01 116 
48-90232A01 161 
48-90232A02 161 
48-90232A03 108 
48-90232A04 108 
48-90232A05 123A 
48-90232A06 129 
48-90232A07 124 
48-90232A08 128 
48-90232A09 129 
48-90232A10 108 
48-90232A11 123A 
48-90232A12 129 
48-90232A13 123A 
48-90232A14 132 
48-90232A15 129 
48-90232A16 124 
48-90232A17 161 
48-90232A18 161 
48-90232A19 108 
48-90233A01 109 
48-90233A05 112 
48-90233A06 109 
48-90233A07 134 
48-90234A01 116 
48-90234A02 117 
48-90235A01 113 
48-97046A02 102A 
48-97046A03 102A 
48-97046A04 108 
48-97046A05 107 
48-97046A06 107 
48-97046A07 107 
48-97046A08 126 
48-97046A09 126 
48-97046A10 102A 
48-97048A01 177 
48-97048A02 109 
48-97048A04 116 
48-97127A02 108 
48-97127A03 108 
48-97127A04 128 
48-97127A05 158 
48-97127A06 107 
48-97127A08 123A 
48-97127A12 107 
48-97127A13 108 
48-97127A18 107 
48-97127A19 123A 
48-97127A20 102A 
48-97271A01 102A 
48-97271A02 102A 
48-97271A03 102A 
48-97271A04 126 
48-97271A05 126 


To Be 
Replaced 


48-97271A06 
48-97162A01 
48-97162A02 
48-97162A03 
48-97162A04 


48-97162A05 
48-97162A06 
48-97168A07 
48-97177A01 
48-97177A02 


48-97177A03 
48-97177A04 
48-97177A10 
48-97177A11 
48-97177A12 


48-97177A13 
48-97177A14 
48-97177A15 
48-97221A01 
48-97221A02 


48-97221A03 
48-97221A04 
48-97221A05 
48-97238A01 
48-97238A02 


48-97238A03 
48-97238A04 
48-97238A05 
48-97238A06 
48-97238A07 


48-97305A02 
48-97305A03 
48-124204 
48-124216 
48-124217 


48-124218 
48-124219 
48-124220 
48-124221 
48-124246 


48-124247 
48-124255 
48-124256 
48-124258 
48-124259 


48-124275 
48-124276 
48-124279 
48-124285 
48-124286 


48-124296 
48-124297 
48-124300 
48-124302 
48-124303 


48-124304 
48-124305 
48-124306 
48-124307 
48-124308 


48-124309 
48-124310 
48-124311 
48-124312 
48-124314 


48-124315 
48-124316 
48-124318 
48-124319 
48-124327 


48-124328 
48-124332 
48-124343 
48-124344 
48-124345 


48-124346 
48-124347 
48-124348 
48-124349 
48-124350 


48-124351 
48-124352 
48-124353 
48-124354 
48-124355 


48-124356 
48-124357 
48-124358 
48-124359 
48-124360 


48-124364 
48-124365 
48-124366 
48-124367 
48-124368 


48-124370 
48-124371 
48-124373 
48-124377 
48-124378 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


48-124379 
48-124380 
48-124398 
48-124443 
48-124444 


48-124445 
48-124446 
48-125204 
48-125208 
48-125228 


48-125229 
48-125230 
48-125231 
48-125232 
48-125233 


48-125234 
48-125235 
48-125236 
48-125237 
48-125238 


48-125239 
48-125240 
48-125242 
48-125267 
48-125271 


48-125276 
48-125278 
48-125288 
48-125294 
48-125296 


48-125332 
48-128093 
48-128094 
48-128095 
48-128096 


48-128219 
48-128239 
48-128303 
48-129934 
48-129935 


48-129936 
48-129937 
48-134101 
48-134173 
48-134302 


48-134372 
48-134404 
48-134405 
48-134406 
48-134407 


48-134408 
48-134411 
48-134412 
48-134414 
48-134415 


48-134416 
48-134417 
48-134418 
48-134419 
48-134420 


48-134421 
48-134422 
48-134423 
48-134424 
48-134425 


48-134426 
48-134427 
48-134428 
48-134429 
48-134432 


48-134433 
48-134434 
48-134443 
48-134444 
48-134445 


48-134446 
48-134447 
48-134448 
48-134449 
48-134450 


48-134454 
48-134456 
48-134457 
48-134458 
48-134459 


48-134462 
48-134463 
48-134464 
48-134465 
48-134466 


48-134468 
48-134469 
48-134470 
48-134471 
48-134472 


48-134473 
48-134474 
48-134475 
48-134476 
48-134477 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


48-134478 
48-134479 
48-134480 
48-134481 
48-134484 


48-134485 
48-134486 
48-134487 
48-134488 
48-134493 


48-134494 
48-134495 
48-134496 
48-134499 
48-134500 


48-134501 
48-134507 
48-134508 
48-134509 
48-134510 


48-134512 
48-134514 
48-134519 
48-134520 
48-134522 


48-134524 
48-134525 
48-134535 
48-134536 
48-134537 


48-134538 
48-134539 
48-134540 
48-134541 
48-134542 


48-134543 
48-134544 
48-134545 
48-134547 
48-134552 


48-134553 
48-134554 
48-134555 
48-134556 
48-134557 


48-134558 
48-134559 
48-134560 
48-134561 
48-134562 


48-134563 
48-134564 
48-134565 
48-134567 
48-134570 


48-134572 
48-134573 
48-134574 
48-134575 
48-134579 


48-134585 
48-134587 
48-134588 
48-134591 
48-134592 


48-134600 
48-134601 
48-134602 
48-134603 
48-134604 


48-134605 
48-134610 
48-134611 
48-134612 
48-134613 


48-134621 
48-134622 
48-134623 
48-134625 
48-134626 


48-134631 
48-134632 
48-134634 
48-134635 
48-134636 


48-134637 
48-134638 
48-134639 
48-134640 
48-134641 


48-134643 
48-134644 
48-134645 
48-134646 
48-134647 


48-134648 
48-134649 
48-134651 
48-134652 
48-134653 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


48-134654 
48-134655 
48-134656 
48-134657 
48-134659 


48-134663 
48-134664 
48-134665 
48-134666 
48-134667 


48-134668 
48-134669 
48-134670 
48-134672 
48-134673 


48-134674 
48-134675 
48-134676 
48-134677 
48-134678 


48-134679 
48-134680 
48-134681 
48-134682 
48-134683 


48-134684 
48-134689 
48-134690 
48-134691 
48-134692 


48-134693 
48-134694 
48-134695 
48-134696 
48-134697 


48-134698 
48-134699 
48-134700 
48-134701 
48-134702 


48-134703 
48-134704 
48-134705 
48-134706 
48-134709 


48-134711 
48-134713 
48-134714 
48-134715 
48-134717 


48-134718 
48-134719 
48-134720 
48-134721 
48-134722 


48-134723 
48-134724 
48-134725 
48-134726 
48-134727 


48-134728 
48-134729 
48-134730 
48-134731 
48-134732 


48-134733 


48-134733A 


48-134734 


48-134734A 


48-134737 


48-134738 
48-134739 
48-134740 
48-134741 
48-134742 


48-134743 
48-134744 
48-134745 
48-134746 
48-134747 


48-134748 
48-134749 
48-134750 
48-134751 
48-134752 


48-134753 
48-134756 
48-134757 
48-134758 
48-134759 


48-134760 
48-134761 
48-134763 
48-134764 
48-134765 


48-134766 
48-134767 
48-134768 
48-134769 
48-134772 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


48-134654 through 56-28 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


48-134773 
48-134774 
48-134775 
48-134776 
48-134777 


48-134779 
48-134780 
48-134781 
48-134782 
48-134783 


48-134784 
48-134785 
48-134786 
48-134787 
48-134788 


48-134789 
48-134791 
48-134795 
48-134796 
48-134797 


48-134798 
48-134800 
48-134801 
48-134802 
48-134803 


48-134804 
48-134805 
48-134806 
48-134807 
48-134808 


48-134809 
48-134810 
48-134811 
48-134814 
48-134815 


48-134816 
48-134817 
48-134818 
48-134819 
48-134820 


48-134821 
48-134823 
48-134825 
48-134826 
48-134827 


48-134828 
48-134829 
48-134830 
48-134831 
48-134832 


48-134833 
48-134837 
48-134838 
48-134839 
48-134840 


48-134841 
48-134842 
48-134843 
48-134844 
48-134845 


48-134846 
48-134847 
48-134850 
48-134851 
48-134852 


48-134853 
48-134854 
48-134855 
48-134856 
48-134857 


48-134858 
48-134859 
48-134860 
48-134861 
48-134862 


48-134865 
48-134866 
48-134867 
48-134868 
48-134869 


48-134870 
48-134871 
48-134872 
48-134879 
48-134880 


48-134882 
48-134884 
48-134885 
48-134888 
48-134889 


48-134891 
48-134892 
48-134893 
48-134894 
48-134895 


48-134896 
48-134897 
48-134898 
48-134899 
48-134900 


48-134901 
48-134902 
48-134903 
48-134904 
48-134905 


48-134906 
48-134907 
48-134908 
48-134909 
48-134910 


48-134911 
48-134912 
48-134913 
48-134914 
48-134915 


48-134916 
48-134917 
48-134918 
48-134919 
48-134920 


48-134921 
48-134922 
48-134923 
48-134924 
48-134925 


48-134926 
48-134927 
48-134928 
48-134929 
48-134930 


48-134931 
48-134932 
48-134933 
48-134934 
48-134935 


48-134936 
48-134937 
48-134938 
48-134939 
48-134940 


48-134941 
48-134942 
48-134943 
48-134944 
48-134945 


48-134946 
48-134947 
48-134948 
48-134949 
48-134950 


48-134951 
48-134952 
48-134953 
48-134954 
48-134955 


48-134956 
48-134957 
48-134958 
48-134959 
48-134960 


48-134961 
48-134962 
48-134963 
48-134964 
48-134965 


48-134966 
48-134967 
48-134969 
48-134970 
48-134971 


48-134972 
48-134973 
48-134974 
48-134975 
48-134977 


48-134978 
48-134979 
48-134980 
48-134981 
48-134982 


48-134983 
48-134985 
48-134987 
48-134988 
48-134989 


48-134990 
48-134991 
48-134992 
48-134993 
48-134994 


48-134995 
48-134997 
48-134998 
48-136665 
48-137000 


48-137001 
48-137002 
48-137003 
48-137004 
48-137005 


48-137006 
48-137007 
48-137008 
48-137016 
48-137011 


48-137013 
48-137014 
48-137015 
48-137017 
48-137020 


48-137022 
48-137027 
48-137029 
48-137030 
48-137031 


48-137032 
48-137033 
48-137034 
48-137035 
48-137036 


48-137037 
48-137039 
48-137041 
48-137044 
48-137045 


48-137047 
48-137048 
48-137053 
48-137055 
48-137056 


48-137057 
48-137067 
48-137068 
48-137069 
48-137071 


48-137074 
48-137075 
48-137076 
48-137077 
48-137078 


48-137079 
48-137080 
48-137082 
48-137083 
48-137088 


48-137089 
48-137090 
48-137093 
48-137098 
48-137102 


48-137104 
48-137105 
48-137106 
48-137107 
48-137108 


48-137109 
48-137110 
48-137111 
48-137112 
48-137113 


48-137115 
48-137118 
48-137119 
48-137120 
48-137121 


48-137122 
48-137123 
48-137124 
48-137125 
48-137126 


48-137127 
48-137130 
48-137133 
48-137136 
48-137137 


48-137138 
48-137139 
48-137140 
48-137143 
48-137144 


48-137145 
48-137146 
48-137147 
48-137148 
48-137149 


48-137153 
48-137154 
48-137155 
48-137156 
48-137157 


48-137158 
48-137160 
48-137164 
48-137166 
48-137167 


48-137168 
48-137169 
48-137170 
48-137171 
48-137172 


123A 
123A 


48-137173 
48-137174 
48-137175 
48-137176 
48-137177 


48-137178 
48-137179 
48-137180 
48-137188 
48-137198 


48-137190 
48-137191 
48-137192 
48-137193 
48-137194 


48-137195 
48-137196 
48-137197 
48-137199 
48-137207 


48-137208 
48-137211 
48-137213 
48-137214 
48-137215 


48-137216 
48-137217 
48-137218 
48-137219 
48-137220 


48-137234 
48-137235 
48-137239 
48-137251 
48-137256 


48-137257 
48-137258 
48-137260 
48-137265 
48-137267 


48-137268 
48-137269 
48-137270 
48-137271 
48-137272 


48-137290 
48-137291 
48-137297 
48-137298 
48-137299 


48-137483 
48-137801 
48-137988 
48-137998 
48-644587 


48-644676 
48-644677 
48-644678 
48-644679 
48-644681 


48-645867 
48-646954 
48-647311 
48-647313 
48-647829 


48-674297U 


48-674970 
48-711052 
48-733746 
48-739300 


48-741255 
48-741280 
48-741656 
48-741724 
48-741752 


48-742698 
48-742970 
48-746831 
48-751656 
48-751724 


48-752497 
48-754153 
48-859248 
48-869001 
48-869138 


48-869148 
48-869170 
48-869198 
48-869228 
48-869248 


48-869249 
48-869253 
48-869254 
48-869282 
48-869283 


48-869426 
48-869464 
48-869475 


48-869475A 


48-869476 


102 
103 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
48-869476A 103 
48P1 02A 
49-1 108 
49-1042 116 
49-3112 116 
49P1C 121 
50A 116 
50AS 116 
50B5 116 
50C 116 
50D2 116 
50D4 116 
50D8 125 
50D10 125 
50E05 116 
50E1 116 
50E2 116 
50E3 116 
50E4 116 
50E5 116 
50E6 116 
50E7 125 
50E8 125 
50E10 125 
50M 116 
50P2 126 
50P3 126 
50Z9.1 139 
50Z9.1A 139 
50Z9.1A 139 
50Z9.1B 139 
50Z9.1C 139 
50Z11 141 
50Z11A 141 
50Z11B 141 
50Z11C 141 
50Z12 142 
50Z12A 142 
50Z12B 142 
50Z12C 142 
50Z14 144 
50Z14A 144 
50Z14B 144 
50Z14C 144 
50Z15 145 
50Z15A 145 
50Z15B 145 
50Z15C 145 
50Z27 146 
50Z27A 146 
50Z27B 146 
50Z27C 146 
50Z33 147 
50Z33A 147 
50Z33B 147 
50Z33C 147 
50Z56 149 
50Z56A 149 
50Z56B 149 
50Z56C 149 
50Z62 149 
50Z62A 149 
50Z62B 149 
50Z62C 149 
50Z82 150 
50Z82A 150 
50Z82B 150 
50Z82C 150 
5072110 151 
50Z110A 151 
50Z110B 151 
50Z110C 151 
51 108 
51D170 102 
51D188 100 
51D189 100 
51GX3 120 
51GX14 120 
51P2 126 
51P4 126 
51S10276A01 704 
51S10302A01 703 
51S10408A01 710 
51S10432A01 717 
52-4 157 
53-0051-2 116 
53A002-1 116 
52A011 116 
53A006-1 109 
53B001-1 109 
53B003-1 116 
53B003-2 116(2) 
53B004-1 109 
53B005-2 109 
53B007-1 113 
53B010-1 109, 110MP 
53B010-2 113 
53B010-3 116 
53B010-4 116 
53B010-5 156 


53B010-6 
53B010-7 
53B010-8 
53B010-9 
53B011-1 


53B011-2 
53B011-3 
53B013-1 
53B014-1 
53B015-1 


53B017-1 
53B018-1 
53B019-2 
53C001-1 
53C002-1 


53C003-1 
53C005-3 
53C006-1 
53C006-2 
53C007-1 


53C008-1 
53C009-1 
53C011-4 
53C012-1 
53C013-1 


53C014-1 
53C016-1 
53C017-1 
53C019-1 
53C020-1 


53E003-1 
53E006-1 
53F001-1 
53F002-1 
53J001-1 


53J002-1 
53J002-2 
53P151 
53P153 
53P157 


53P158 
53P159 
53P161 
53P162 
53P163 


53P165 
53P166 


55-1027 
55-1029 


55-1031 
55-1032 
55-1034 
55-1082 
55-1083 


55-1084 


56-27 
56-28 


56-29 through 60DE10 


To Be 
Replaced 


57A105-12 


57A136-12 
57A137-12 
57A141-4 
57A142-4 
57A143-12 


57A144-12 
57A145-12 
57A146-12 
57A148-12 
57A149-12 


57A151-6 
57A152-12 
57A153-9 
57A158-10 
57A159-12 


57A160-8 
57A166-12 


57B2-12 
57B2-13 


57B2-14 
57B2-15 
57B2-16 
57B2-17 
57B2-18 


57B2-19 
57B2-20 
57B2-21 
57B2-22 
57B2-23 


57B2-24 
57B2-25 
57B2-26 
57B2-27 
57B2-28 


32 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


57B2-29 
57B2-30 
57B2-31 
57B2-32 
5782-33 


9782-34 
5782-35 
5782-36 
5782-37 
5782-38 


5782-39 
5782-40 
5782-41 
5782-42 
5782-43 


5782-44 
5782-45 
5782-46 
57 B2-47 
57B2-48 


57B2-49 


57B2-50 
57B2-51 
57B2-52 


57B2-57 
57B2-58 
57B2-59 
57B2-60 
57B2-61 


57 B2-62 
57B2-63 
57B2-64 
5782-65 
5782-66 


5782-67 
5782-68 
5782-70 
5782-71 
5782-72 


5782-73 
5782-75 
5782-77 
5782-78 
9782-79 


57B2-80 
57B2-83 
57B2-84 
57B2-85 
57B2-87 


57B2-88 
57B2-89 
57B2-90 
57B2-93 
9782-97 


57B2-101 
57 B2-102 
57B2-103 
57B2-104 
57B2-105 


57B2-113 
57B2-116 
57B2-126 
57B2-149 
57B2-153 


57B2-157 
57B2-158 
57 B2-159 
57B2-192 
57B3-i 
57B3-2 
57B3-3 


57B3-4 


57B3-5 
57B3-6 
97 B3-7 
57B3-8 
57B3-9 


57B3-10 
57B3-11 
57B3-12 
57B3-13 


57B21-2 
57B21-4 
57B21-5 
57B21-6 
57B21-7 


57B100-3 
57B100-5 
57B100-7 


1 
123A & 159 (CP) 


123A & 
1 


103 A ὃ. 
3A(CP) 
nes 
(022 


57B100-11 
57B101-4 
57B102-4 
57B103-4 
57B104-8 


57B105-12 
57B106-12 
57B107-8 
57B108-6 
57B109-9 


57B110-9 
57B111-9 
57B112-9 
57B113-9 
57B114-9 


57B115-9 
57B116-9 
57B117-9 
57B118-12 
57B119-12 


57B120-12 
57B121-9 
57B122-9 
57B123-10 
57B124-10 


57B125-9 
57B126-12 
57B129-9 
57B130-9 
57B131-10 


57B132-10 
57B136-1 
57B136-2 
57B136-3 
57B136-4 


57B136-5 
57B136-6 
57B136-7 
57B136-8 
57B136-9 


57B136-10 
57B136-11 
57B136-12 
57B137-12 
57B138-4 


57B139-4 
57B141-1 
57B141-2 
57B141-3 
57B141-4 


57B142-1 
57B142-2 
57B142-3 
57B142-4 
57B143-1 


57B143-2 
57B143-3 
57B143-4 
57B143-5 
57B143-6 


57B143-7 
57B143-8 
57B143-9 


57B143-10 


57B143-11 


57B143-12 
57B144-12 
57B145-12 
57B146-12 
57B147-12 


57B148-1 
57B148-2 
57B148-3 
57B148-4 
57B148-5 


57B148-6 
57B148-7 
57B148-8 
57B148-9 
57B148-10 


57B148-11 
57B148-12 
57B149-12 
57B150-12 
57B151-6 


57B152-1 
57B152-2 
57B152-3 
57B152-4 
57B152-5 


57B152-6 
57B152-7 
57B152-8 
57B152-9 
57B152-10 


57B152-11 
57B152-12 
57B153-1 
57B153-2 
57B153-3 


123A 
159 
123A 
159 


1288129 (e 


123A 
123A 


57B153-4 
57B153-5 
57B153-6 
97B153-7 
57B153-8 


57B153-9 


57B155-10 


57B156-9 
57B157-9 
57B158-1 


57B158-2 
57B158-3 
57B158-4 
57B158-5 
57B158-6 


57B158-7 
57B158-8 
57B158-9 


57B158-10 
57B159-12 


57B160-1 
57B160-2 
57B160-3 
57B160-4 
57B160-5 


57B160-6 
57B160-7 
57B160-8 


57B163-12 


57B168 
57B169 


57C6-12 


57C6-14 
57C6-15 
57C6-16 
57C6-17 
57C6-18 


57C6-19 
57C6-20 
57C6-21 
57C6-22 
57C6-23 


57C6-24 
57C6-25 
57C6-26 
57C6-27 
57C6-28 


57C6-29 
57C6-30 
57C6-31 
57C6-32 
57C6-33 


57C6-34 
57C7-1 


57C7-10 
57C7-15 
57C7-17 
57C7-18 
57C7-20 


57C9-2 

57C10-1 
57C10-2 
57C11-1 
57C12-1 


57C14-1 


57C14-2 
57C14-3 
57C15-1 
57C15-2 
57C15-3 


57C15-4 


57C19- 1 


57C20-1 
57C22-1 
57C22-2 
57C23-1 
57C23-2 


57C23-3 


57 C24. 4 
57C27-1 


57C29-1 
57C29-2 


57C68 

57C109-9 
57C110-9 
57C121-9 
57C122-9 


57C142-4 


57C148-12 


57C156-9 
57C157-9 
57D1-1 


57D1-11 


57D1-12 
57D1-13 
57D1-14 
57D1-15 
57D1-16 


57D1-17 
57D1-18 
57D1-19 
57D1-20 
57D1-21 


57D1-22 
57D1-23 
57D1-24 
57D1-25 
57D 1-26 


57D1-27 
57D1-28 
57D1-30 
57D1-31 
57D1-32 


57D1-33 
97D 1-34 
57D1-35 
57D1-36 
57D1-37 


57D1-38 
57D1-39 
57D1-40 
57D1-41 
57D1-42 


57D1-43 
57D1-44 
57D1-45 
57D1-46 
57D1-47 


57D1-48 


57D1-51 
57D1-52 


57D1-53 
57D1-54 
57D1-55 


57D1-56 


57D1-57 
57D1-58 
57D1-59 
57D1-60 
57D1-61 


57D1-62 
57D1-63 
57D1-64 
57D1-65 
57D1-66 


57D1-67 
57D1-68 
57D1-69 
57D1-70 
57D1-71 


57D1-72 
57D1-73 
57D1-74 
57D1-75 
57D1-76 


57D1-77 
57D1-78 
57D1-79 
97D1-80 
57D1-81 


57D1-82 
57D1-83 
57D1-84 
57D1-85 
57D1-86 


57D1-87 
57D1-88 
57D1-89 
57D1-90 
57D1-91 


57D1-92 
57D1-93 
57D1-94 
57D1-95 
57D1-96 


57D1-97 
57D1-98 
57D1-99 
57D1-100 
57D1-101 


57D1-102 
57D1-103 
57D1-104 
57D1-105 
57D1-106 


57D1-107 
57D1-108 
57D1-109 
57D1-110 
57D1-111 


57D1-112 
57D1-113 
57D1-114 
57D1-115 
57D1-116 


57D1-117 
57D1-118 
57D1-119 
57D1-120 
57D1-121 


57D1-122 


57D6-10 
57D6-12 
57D6-19 
57D9-1 
57D9-2 


57D14-1 
57D14-2 
57D14-3 
57D19-1 
57D19-2 


57D19-3 
57D24-1 
57D24-2 
57D24-3 
57D68 


57D126 
57D127 
57D130 
57D131 
57D132 


57D132-9 


57D136-12 


57D143 
57D156 
57D168 


57D169 
57D170 
57D180 
57D184 
57D186 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
57D187 126 
57D188 102 
57D189 102 
57D1127 102 
57D1130 160 
57D1131 160 
57D1132 160 
57D1143 102 
57D1186 160 
57L1-1 160 
57L1-2 160 
57L1-3 160 
57L1-4 160 
57L1-5 102A 
57L1-6 102A 
57L1-7 EU 
57L1-8 10 
57L1-9 160 
57L1-10 160 
57L1-11 160 
57L1-12 160 
57L2-1 128 
57L2-2 123A 
57L3-1 123A 
57L3-4 123A 
57L5-1 104 
57L103-13 717 
57M1-1 160 
57M1-2 160 
57M1-3 160 
57M1-4 160 
57M1-5 102A 
57M1-6 102A 
57M1-7 m 
57M1-8 15 
57M1-9 160 
57M1-10 160 
57M1-11 160 
57M 1-12 160 
57M1-13 129 
57M1-14 123A 
57M1-15 123A 
57M1-16 103A 
57M1-17 160 
57M1-18 103A 
57M1-19 123A 
57M1-20 123A 
57M 1-21 129 
57M1-22 129 
57M1-23 123A 
57M1-24 123A 
57M 1-25 129 
57M1-26 123A 
57M1-27 123A 
57M1-28 123A 
57M1-29 123A 
57M1-30 123A 
57M1-31 123A 
57M1-32 123A 
57M1-33 128 
57M1-34 128 
57M1-35 158 
57M2-1 103A 
57M2-2 103A 
57M2-3 158 
57M2-4 158 
57M2-5 158 
57M2-6 103A 
57M2-7 128 
57M2-8 158 
57M2-9 103A 
57M2-10 129 
57M2-11 128 
57M1-13 129 
57M2-14 128 
57M2-15 129 
57M2-16 154 
57M2-17 154 
57M2-18 
57 M2- 506 103K8158(C°) 
57M3-1 
57M3-3 128 
57M3-4 130 
57M3-5 175 
57M3-6 130 
57M3-7 104 
57M3-8 104 
57M3-9N 155 
57M3-9P 131 
57M3-10N 155 
57M3-10P 131 
57M3-11 155 
57M3-12 131 
57P 102 
58B2-14 160 
59E001-1 177 
60AS 116 
60C 116 
60D 116 
60DE10 125 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
60H 116 
60J2 116 
60M 116 
61-259 109 
61-607 102A 
61-608 102A 
61-654 102A 
61-655 102A 
61-656 102A 
61-746 123A 
61-747 128 
61-751 123A 
61-754 123A 
61-755 123A 
61-756 117 
61-782 121 
61-813 128 
61-814 123A 
61-815 123A 
61-820 417 
61-926 117 
61-928 102A 
61-929 102A 
61-1130 102A 
61-1131 102A 
61-1215 102A 
61-1320 116 
61-1400 123A 
61-1401 123A 
61-1402 123A 
61-1403 123A 
61-1404 123A 
61-7728 116 
61-8968 119 
61-8969 118 
61-59395 109 
61B002-1 160 
61B003-1 126 
61B004-1 102A 
61B005-1 102A 
61B006-1 102A 
61B007-1 108 
61B007-2 108 
61B009-1 102A 
61B015-1 102A 
61B016-1 102A 
61B017-1 102A 
61B018-1 102A 
61B019-1 102A 
61B020-1 102A 
: 61B021-1 102A 
61B022-2 102A 
61B022-3 102A 
61B023-1 102A 
61B026-1 102A 
61B027-1 158 
61C001-1 123 
61C002-1 102 
61C003-1 102 
61C004-1 128 
61C005-1 121 
61J001-1 123A 
61J002-1 123A 
61J003-1 123A 
61J004-1 102A 
61J2 116 
61P1 126 
61P10 126 
62-7567 123A 
62-10234 109 
62-10655 109 
62-12034 109 
62-13477 116 
62-15318 109 
62-15483 116 
62-16711 116 
62-16712 113 
62-16769 109 
62-16841 109 
62-16905 123A 
62-16918 102A 
62-16919 175 
62-17232 112 
62-17390 160 
62-17391 160 
62-17550 123A 
62-18135 116 
62-18337 113 
62-18415 100 
62-18416 100 
62-18417 100 
62-18418 160 
62-18419 160 
62-18420 102A 
62-18421 102A 
62-18422 160 
62-18423 100 
62-18424 100 
62-18425 123A 
62-18426 154 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


60H through 83B38-1 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


62-18427 
62-18428 
62-18429 
62-18430 
62-18431 


62-18434 
62-18435 
62-18436 
62-18438 
62-18641 


62-18642 
62-18643 
62-18782 
62-18828 
62-19115 


62-19260 
62-19280 
62-19452 
62-19516 
62-19548 


62-19581 
62-19620 
62-19734 
62-19749 
62-19814 


62-19837 
62-19838 
62-19846 
62-20154 
62-20155 


62-20223 
62-20240 
62-20241 
62-20242 
62-20243 


62-20244 
62-20319 
62-20360 
62-20437 
62-20565 


62-20597 
62-20643 
62-21496 
62-26597 
62-26851 


62A01 
62A02 
62A04 
62A05 
6212 


63-3954 
63-7246 
63-7247 
63-7248 
63-7396 


63-7397 
63-7398 
63-7399 
63-7420 
63-7421 


63-7433 
63-7538 
63-7541 
63-7547 
63-7548 


63-7549 
63-7564 
63-7565 
63-7567 
63-7579 


63-7580 
63-7581 
63-7582 
63-7596 
63-7660 


63-7670 
63-7871 
63-7872 
63-7873 
63-8119 


63-8120 
63-8376 
63-8377 
63-8378 
63-8379 


63-8380 
63-8381 
63-8473 
63-8512 
63-8555 


63-8590 
63-8685 
63-8699 
63-8700 
63-8701 


63-8702 
63-8703 
63-8704 
63-8705 
63-8706 


63-8707 
63-8819 
63-8824 
63-8945 
63-8954 


63-8955 
63-9072 
63-9337 
63-9338 
63-9339 


63-9340 
63-9341 
63-9516 
63-9517 
63-9518 


63-9519 
63-9520 
63-9521 
63-9523 
63-9659 


63-9664 
63-9665 
63-9787 
63-9829 
63-9830 


63-9831 
63-9832 
63-9833 
63-9847 
63-9876 


63-9877 
63-9941 
63-9942 
63-10035 
63-10036 


63-10037 
63-10038 
63-10062 
63-10064 
63-10145 


63-10146 
63-10147 
63-10148 
63-10149 
63-10150 


63-10151 
63-10152 
63-10153 
63-10154 
63-10156 


63-10158 
63-10159 
63-10188 
63-10195 
63-10196 


63-10200 
63-10375 
63-10376 
63-10377 
63-10378 


63-10383 
63-10384 
63-10408 
63-10708 
63-10709 


63-10732 
63-10733 
63-10734 
63-10735 
63-10736 


63-10737 
63-10739 
63-10860 
63-11055 
63-11073 


63-11074 
63-11143 
63-11144 
63-11148 
63-11215 


63-11289 
63-11290 
63-11291 
63-11468 
63-11469 


63-11470 
63-11471 
63-11472 
63-11474 
63-11496 


63-11497 
63-11582 
63-11584 
63-11585 
63-11586 


63-11660 
63-11661 
63-11757 
63-11758 
63-11759 


63-11762 
63-11825 
63-11831 
63-11832 
63-11833 


63-11878 
63-11879 
63-11881 
63-11934 
63-11935 


63-11936 
63-11937 
63-11938 
63-11957 
63-11989 


63-11991 
63-12003 
63-12004 
63-12062 
63-12077 


63-12154 
63-12156 
63-12157 
63-12158 
63-12272 


63-12273 
63-12287 
63-12316 
63-12317 
63-12605 


63-12607 
63-12608 
63-12609 
63-12610 
63-12641 


63-12642 
63-12645 
63-12669 
63-12670 
63-12696 


63-12697 
63-12698 
63-12706 
63-12707 
63-12750 


63-12751 
63-12752 
63-12753 
63-12754 
63-12755 


63-12756 
63-12757 
63-12874 
63-12875 
63-12876 


63-12877 
63-12878 
63-12879 
63-12880 
63-12881 


63-12940 
63-12941 
63-12942 
63-12943 
63-12944 


63-12945 
63-12946 
63-12947 
63-12948 
63-12949 


63-12950 
63-12951 
63-12952 
63-12953 
63-12954 


63-12989 
63-12990 
63-13080 
63-13214 
63-13215 


63-13216 
63-13322 
63-13419 
63-13438 
63-13440 


63-15483 
63-16918 
63-17390 
63-18135 
63-18416 


63-18418 
63-18419 
63-18420 
63-18421 
63-18424 


63-18426 
63-18427 
63-18430 
63-18643 
63-19173 


63-22724 
63-23041 
63-25179 
63-25180 
63-25181 


63-25182 
63-25261 
63-25281 
63-25282 
63-25342 


63-25720 
63-25726 
63-25727 
63-25728 
63-25729 


63-25933 
63-25942 
63-25944 
63-25946 
63-26382 


63-26597 
63-26849 
63-26850 
63-26851 
63-27278 


63-27279 
63-27280 
63-27281 
63-27366 
63-27367 


63-27483 
63-27500 
63-27622 
63-28250 
63-28348 


63-28358 
63-28390 
63-28399 
63-28888 
63-29383 


63-2945] 
63-29459 
63-29461 
63-29661 
63-29662 


63-29663 
63-29664 
63-29665 
63-29666 
63-29819 


63-29820 
63-29821 
63-29862 
63-29863 
63-250128-2 


63J2 

63N1 
63P3 
64-J2 
64N1 


64T1 
6 


5 
65-085010 
65-085012 
65-1 


65-744238 
65A 


65P117 
65P124 


65P124-1 
65P124-2 
65P153 
65P155 
65P206 


65P284 


66-6023-00 
66-6024-00 


66-6025-00 
66-6026-00 
66-6027-00 
66-6028-00 
66-6030-00 


66-6031-00 
66J2 


66X0020-000 
66X0020-001 
66X0023-1 


66X0023-001 
66X0023-002 
66X0023-003 
66X0023-004 
66X0023-005 


66X0023-006 
66X0023-007 
66X0023-008 
66X0025-000 
66X0025-000-001 


66X0025-001 
66X0028-001 
66X0033-000 
66X0033-001 
66X0035-001 


66X0036-001 
66X0037-001 
66X0038-001 
66X0039-001 
66X0040-003 


66X0041-001 
66X0043-001 
66X0045-001 
66X041-001 


66X21 


66X23 
66X25 
66X26 
66X41-1 
66X218 


67-1000-00 
67-1003-00 


7401262 
75-461 


75Z11A 
75Z11B 


75Z12B 
75Z12C 


75Z13B 
75Z13C 


75227A 
75227B 


75233A 
75233B 


75233C 


75256B 
75Z56C 


75262 
75262A 
75262B 
75262C 
75282 


75282A 
75282B 
75282C 
752110 
75Z110A 


75Z110B 
oon 


7 
76-0105 
76-11770 


76-12965-26 
76-13848-23 
76-13570-39 
76-13570-59 
76-13570-65 


76-13866-17 
76-13866-18 
76-13866-19 
76-13866-20 
76-13866-59 


76-13866-62 
76-14090-1 


77 
77-270993-1 
77-271029-1 


77-271029-2 
77-271031-1 
77-271032-1 
77-271038-1 
77-271039-1 


77-271166-2 
77-271166-3 
77-271374-1 
77-271453-1 
77-271490-1 


77-271491-1 
77 


7 

78-5009 
78-254566-1 
78-254566-4 
78-271030-1 


78-271143-1 
78-271199-1 
78-271228-1 


79F015 


79F114-1 
79F114-2 
79F114-3 
79F114-4 
79P1 


80-308-2 
S 


83B38-1 


83P1 through 96XZ6051-35N 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
83P1 159 
83P1B 159 
83P1M 159 
83P2 159 
83P2AA 159 
83P2B 129 
83P2M 159 
83P3 159 
83P3AA 159 
83P3B 159 
83P3M 159 
84 121 
84B 121 
85-5 116 
86-0016-01 116 
86A318 102 
86-1-3 116 
86-3-1 114 
86-3-3 116 
86-4-1 116 
86-4-2 101 
86-5-2 103A 
86-6-2 103A 
86-7-1 116 
86-8-2 121 
86-9-1 113 
86-9-3 116 
86-10-1 109 
86-10-2 101 
86-11-2 101 
86-12-2 101 
86-13-2 103A 
86-14-1 110ΜΡ 
86-14-2 103A 
86-15-1 110 
86-16-2 102A 
86-18-1 113 
86-18-1A 113 
86-18-2 160 
86-19-2 121 
86-20-1 109 
86-20-2 160 
86-21-1 116 
86-21-2 102A 
86-22-1 109 
86-22-2 102A 
86-22-3 116 
86-23-1 507 
86-23-2 102A 
86-23-3 116 
86-24-2 103A 
86-25-2 103A 
86-26-2 101 
86-27-1 177 
86-27-2 102A 
86-28-2 102A 
86-28-3 116 
86-29-2 102A 
86-30-2 102A 
86-30-3 116 
86-31-1 142 
86-31-2 101 
86-32-1 116 
86-32-2 102A 
86-33-2 102A 
86-34-3 116 
86-35-1 139 
86-35-2 103A 
86-35-3 116 
86-36-2 160 
86-37-1 139 
86-37-2 160 
86-37-3 120 
86-38-2 160 
86-39-2 102A 
86-40-3 116 
86-41-1 178MP 
86-42-1 123A 
86-42-3 116 
86-44-2 101 
86-44-3 118 
86-45-1 109 
86-45-2 102A 
86-45-3 119 
86-46-2 102A 
86-46-3 116 
86-47-2 102A 
86-47-3 116 
86-48-1 110 
86-48-2 102A 
86-49-1 109 
86-49-2 102A 
86-49-3 116 
86-50-2 102A 
86-50-3 116 
86-51-3 116 
86-52-1 116 
86-54-2 102A 
86-54-3 116 
86-55-3 120 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
86-56-3 120 
86-56-3F 120 
86-57-3 116 
86-58-1 139 
86-58-2 123A 
86-58-3 116 
86-59-1 116 
86-59-2 102A 
86-59-3 116 
86-60-1 109 
86-60-2 102A 
86-60-3 116 
86-61-1 142 
86-61-2 102A 
86-62-2 121 
86-62-3 116 
86-63-2 121 
86-63-3 116 
86-65-3 116 
86-68-3 166 
86-68-3A 166 
86-72-2 102A 
86-72-3 125 
86-73-2 102A 
86-74-2 102A 
86-75-2 102A 
86-76-2 103A 
86-77-2 102A 
86-78-2 102A 
86-79-2 102A 
86-80-2 102A 
86-81-2 103A 
86-82-2 102A 
86-83-2 102A 
86-84-2 102A 
86-86-2 160 
86-87-2 160 
86-88-2 160 
86-89-2 160 
86-90-2 160 
86-91-2 160 
86-92-2 160 
86-93-2 102A 
86-95-2 102A 
86-98-2 102A 
86-99-2 160 
86-100-2 160 
86-101-2 160 
86-102-2 160 
86-103-2 102A 
86-107-2 160 
86-108-2 126 
86-109-2 126 
86-110-2 123A 
86-111-2 126 
86-112-2 160 
86-114-2 102A 
86-115-2 102A 
86-116-2 102A 
86-117-2 160 
86-119-2 123A 
86-120-2 121 
86-121-2 128/411 
86-123-2 123A 
86-126-2 102A 
86-127-2 121 
86-128-2 102A 
86-129-2 102A 
86-130-2 102A 
86-131-2 102A 
86-132-2 102A 
86-133-2 102A 
86-135-2 160 
86-136-2 160 
86-138-2 108 
86-139-2 123A 
86-139-3 116 
86-141-2 121 
86-142-2 121 
86-143-2 123A 
86-144-2 123A 
86-146-2 121 
86-147-2 121 
86-147-3 116 
86-149-2 160 
86-150-2 160 
86-151-2 160 
86-152-2 102A 
86-155-2 123A 
86-156-2 102A 
86-156-2A 102 
86-157-2 123A 
86-158-2 123A 
86-159-2 102A 
86-160-2 129/411 
86-161-2 123A 
86-162-2 160 
86-163-2 160 
86-164-2 160 
86-165-2 157 


To Be 
Replaced 


86-166-2 
86-169-2 
86-170-2 
86-171-2 
86-172-2 


86-173-2 
86-175-2 
86-176-2 
86-177-2 
86-178-2 


86-179-2 


86-182-2 
86-183-2 


86-185-2 
86-186-2 
86-188-2 
86-189-2 
86-191-2 


86-192-2 
86-194-2 
86-195-2 
86-196-2 
86-198-2 


86-199-2 
86-201-2 
86-202-2 
86-204-2 
86-205-2 


86-207-2 
86-208-2 
86-210-2 
86-211-2 
86-213-2 


86-214-2 
86-215-2 
86-217-2 
86-218-2 
86-219-2 


86-221-2 
86-222-2 
86-224-2 
86-225-2 
86-227-2 


86-228-2 
86-230-2 
86-231-2 
86-232-2 
86-234-2 


86-235-2 


86-238-2 
86-243-2 


86-244-2 
86-245-2 
86-246-2 
86-247-2 
86-248-2 


86-249-2 
86-250-2 
86-251-2 
86-253-2 
86-254-2 


86-255-2 
86-256-2 
86-257-2 
86-259-2 
86-260-2 


86-261-2 
86-262-2 
86-263-2 
86-264-2 
86-265-2 


86-266-2 
86-267-2 
86-273-2 
86-275-2 
86-276-2 


86-277-2 
86-278-2 
86-279-2 
86-280-2 
86-281-2 


86-282-2 
86-283-2 
86-284-2 
86-286-2 
86-287-2 


86-289-2 
86-290-2 
86-291-2 
86-292-2 
86-293-2 


86-294-2 
86-295-2 
86-296-2 
86-297-2 
86-298-2 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


86-300-2 
86-301-2 
86-303-2 
86-304-2 
86-305-2 


86-306-2 
86-308-2 
86-309-2 
86-310-2 
86-311-2 


86-312-2 
86-313-2 
86-316-2 
86-317-2 
86-319-2 


86-320-2 
86-321-2 
86-322-2 
86-323-2 
86-324-2 


86-327-2 
86-328-2 
86-329-2 
86-330-2 
86-334-2 


86-336-2 
86-339-2 
86-340-2 
86-342-2 
86-344-2 


86-345-2 
86-347-2 
86-348-2 
86-353-2 
86-354-2 


86-359-2 
86-362-2 
86-363-2 
86-365-2 
86-366-2 


86-367-2 
86-368-2 
86-370-2 
86-370-2 
86-370-2 


86-370-2 
86-370-2 
86-373-2 
86-374-2 


86-376-2 
86-379-2 
86-389-2 
86-390-2 
86-391-2 


86-392-2 
86-393-2 
86-396-2 
86-399-2 
86-400-2 


86-403-2 
86-407-2 
86-416-2 
86-417-2 
86-419-2 


86-420-2 
86-421-2 
86-422-2 
86-422-3 
86-423-2 


86-423-3 
86-428-9 
86-431-2 
86-431-9 
86-441-2 


86-442-2 
86-512-2 
86-1392 
86-5007-2 
86-5008-2 


86-5009-3 
86-5011-2 
86-5016-2 
86-5024-3 
86-5026-2 


86-5027-2 
86-5042-2 
86-5043-2 
86-5044-2 
86-5045-2 


86-5046-2 
86-5047-2 
86-5048-2 
86-5049-2 
86-5050-2 


86-5051-2 
86-5061-2 
86-5064-2 
86-5067-2 
86-5073-2 


U 121 
N 


B 
G 
86-370-2 O 
V 
Y 


ECG 
Replacement 


RN 121 
IO 121 
EL 121 


To Be 
Replaced 


86-5075-2 
86-5081-2 
86-5082-2 
86-5084-2 
86-5085-2 


86-5086-2 
86-5088-2 
86-5091-2 
86-5093-2 
86-5101-2 


86-5109-2 
86-5943-2 
86A318 
86X0006-001 
86X0007-001 


86X0007-004 
86X0008-001 
86X0009-001 
86X0011-001 
86X0012-001 


86X0013-001 
86X0014-001 
86X0015-001 
86X 0016-001 
86X0017-001 


86X0018-001 
86X0022-001 
86X0024-001 
86X0025-001 
86X0027-001 


86X0028-001 
86X0029-001 
86X0030-001 
86X0030-100 
86X0031-001 


86X 0031-002 
86X0031-003 
86X0033-001 
86X0034-001 
86X0035-001 


86X0036-001 
86X0037-001 


86X0037-002 
86X0038-001 


86X0041-001 
86X0042-001 
86X0042-002 
86X0043-001 
86X0044-001 


86X0045-001 
86X6 
86X6-1 


86X6-4-518 
86X7-2 


86X7-3 
86X8-1 
86X8-2 
86X8-3 
86X8-4 


86X34-1 
ee QUA 


93A5-10 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


93A11-1 


93A12-1 
93A15-1 
93A25-3 
93A31-1 
93A33-1 


93A38-1 
93A39-13 
93A41-2 
93A42-7 
93A43-1 


93A43-2 
93A52-1 
93A53-2 
93A57-1 
93A59-1 


93A60-3 
93A60-5 
93A64-1 
93B1-1 
93B1-2 


93B1-3 
93B1-4 
93B1-5 
93B1-6 
93B1-7 


93B1-8 
93B1-9 
93B1-10 
93B1-11 
93B1-12 


93B1-13 
93B1-14 
93B1-15 
93B1-16 
93B1-17 


93B1-18 
93B1-20 
93B1-21 
93B2-1 
93B5-1 


93B5-3 
93B5-3-6 
93B5-3-8 
93B5-3-9 
93B5-4 


93B5-5 
93B5-6 
93B5-8 
93B5-9 
93B5-10 


93B8-1 

93B12-1 
93B12-2 
93B12-3 
93B19-1 


93B20-1 
93B20-2 
93B20-3 
93B24-2 
93B24-3 


93B25-3 
93B27-1 
93B27-2 
93B27-3 
93B30-1 


93B30-3 
93B38-1 
93 B38-5 
93B39-6 
93B39-12 


93B39-13 
93B41-1 
93B41-2 
93B41-3 
93B41-4 


93B41-6 
93B41-8 
93B41-12 
93B41-14 
93B41-20 


93B41-29 
93B42-1 
93B42-2 
93B42-3 
93B42-4 


93B42-6 
93B42-7 
93B42-8 
93B42-9 
93B42-10 


ECG 


Replacement 


109, 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
93B42-11 116 
93B42-12 116 
93B44-1 112 
93B45-1 116 
93B45-2 116 
93B45-3 125 
93B47-1 116 
93B48-1 177 
93B48-2 177 
93B48-3 177 
93B48-4 177 
93B51-3 116 
93B52-1 506 
93B52-2 506 
93B53-1 116(3) 
93B53-2 120 
93B57-1 118 
93B58-1 506 
93B60-3 506 
93B64-1 177 
93B65-1 125 
93C1-20 116 
93C1-21 116 
93C2-6 109 
93C5-2 114 
93C5-3 114 
93C5-4 114 
93C5-5 113 
93C5-6 113 
93C5-7 113 
93C5-8 113 
93C5-9 113 
93C5-10 113 
93C8-1 109 
93C16-2 116 
93C18-1 125 
93C18-2 125 
93C19-1 116 
93C24-2 116 
93C25-2 110 
93C25-3 109 
93C26-7 113 
93C26-9 113 
93C27-1 109 
93C27-2 177 
93C27-3 177 
93C30-1 116 
93C30-3 116 
93C39-1 134 
93C39-2 142 
93C39-3 139 
93C39-6 142 
93C39-10 138 
93C39-11 123 
93C39-12 142 
93C39-13 142 
93C40 119 
93C40-1 119 
93C42-2 116 
93C42-7 116 
93C52-1 116 
93C53-2 120 
93C55-1 109 
93C60-3 506 
93C60-5 177 
93C64-1 177 
93C218 109 
93C267 114 
93D112-57 112 
93K2-1 113 
93L3-1 117 
93L3-2 117 
93L5-1 116 
93L5-2 117 
93L5-3 156 
93L5-4 116 
93L5-5 156 
93L5-6 116 
93L5-7 116 
93L5-8 156 
93L101-2 116 
93L102-2 116 
93L103-4 116 
93L104-5 156 
93L107-2 116 
93M8-1 117 
93SC165/133 130 
94-1066-1 116 
94N1 123A 
94N1B 123A 
94N1R 123A 
94T1 100 
96-5192-01 121 
96N (Airline) 108 
96N1 124 
96N927 108 
96N932 108 
96XZ0778/44N 109 
96XZ6051-28N 126 
96XZ6051-35N 126 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
96XZ6051-36N 126 
96XZ6052/52N 123A 
96XZ6053-09N 102 
96X Z6053-10N 126 
96X Z6053/11N 123A 
96XZ6053-24N 126 
96XZ6053-27N 102 
96XZ6053/51N 102A 
96XZ6054/45X 131MP 
96-138-2 108 
96-5022-01 116 
96-5022-1 116 
96-5023-01 116 
96-5143-01 121 
96-5143-02 121 
96-5165-01 128 
96-5190-01 123 
97A83 104 
97N2 101 
97N2U 103A 
97P1 102 
97P1U 158 
98-1 102A 
98-2 102A 
98-3 102A 
98-4 102A 
98-5 102A 
98-6 . 102A 
98-7 102A 
98-301 116 

-302 117 
98A12518 116 
98P1 159 
99AT6 102 
99B5 102 
99BA6 100 
99BE6 100 
99K7 101 
9916 103 
99P1 159 
99P1M 159 
99P2 129 
995006 160 
995007 160 
995013 121ΜΡ 
99S013A 121MP 
99S022 703 
99S034 154 
99S035 154 
99S036 154 
99S038 123A 
99S039 159 
99S042 710 
99S044 161 
99S047 175 
99S057 179 
99S07 101 
99SA7 103A 
99SK5 101 
99SK7 101 
99SQ7 101 
99S001 121 
99S002 102A 
99S003 100 
99S004 158 
99S005 102A 
99S010 102A 
99S011 102A 
99S011A 102A 
99S012 123A 
99S012A 123A 
99S012E 123A 
99S014 121 
99S015 121 
99S016 108 
99S017 108 
99S018 108 
99S019 108 
99S019A 108 
99S019B 108 
99S020 123 
99S022 703 
99S025 123A 
99S031 161 
99S032 161 
99S033 123A 
99S034 123A 
99S035 123A 
99S036 123A 
99S037 108 
100A 116 
100C (Admiral) 506 
100B63 102 
100D10 125 
100N1 161 
100R1B 116 
100R2B 116 
100R3B 116 
100R4B 116 
100R5B 116 


To Be 
Replaced 


96XZ6051-36N through 121-630 


ECG 
Replacement 


MÀ — ar  Fn 1 "η..." 0 | ——.—FK rne Rm νων... η.” 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
100R6B 116 
100R7B 125 
100R8B 125 
100R9B 125 
100R10B 125 
100T2 130 
100W1 108 
100X6 130 
101-1 (Admiral 161 
101-2 (Admiral) 108 
101-3 (Admiral) 108 
101-4 (Admiral) 108 
101-12 100 
101-6742 (REA 173 
101-6744 (RCA) 173 
101A 160 
101B 160 
101B6 116 
101M 160 
101P1 159 
102-02 109 
102-207 109 
102B6 116 
102D 116 
102P1 159 
102-4 161 
103-4 108 
103-19 109 
103-20 113 
103-22 109 
103-23 109, 110 
103-29 116 
103-31 109 
103-32 113 
103-34 109 
103-42 177 
103-43 113 
103-44 109 
103-47 116 
103-49 112 
103-51 177 
103-60 112 
103-61 112 
103-65 112 
103-73 109 
103-74 109 
103-79 109 
103-82 116 
103-87 109 
103-90 110MP 
103-96 142 
103-101 178MP 
103-102 110 
103-105 146 
103-112 506 
103-114 109 
103-131 177 
102-142 177 
103-145 116 
103-159 177 
103-160 506 
103-178 177 
103-194 138 
103B6 116 
103G3125 116 
103G3125A 116 
103P (Airline) 159 
103P935 159 
104 154 
104-8 154 
104-17 126 
104-17 (RCA) 159 
104-19 126 
104-21 126 
104B6 116 
104Η01 128 
104Τ2 


130 
105 (Admiral) 123A 
105-02 1 


5 09 
105-03 109 
105-12 123A 
105B6 116 
106 116 
106-1 116 
106 RED 159 
106B6 116 
106KB0 129 
106P1 121 
106P1T 121 
106-12 159 
107A 160 
107B 160 
107B6 116 
107 BRN 123A 
107M 160 
107N1 128 
107N2 123A 
107-8 123A 
108 116 
108-1 160 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
108-2 160 
108-3 160 
108-4 160 
108A4 116 
108B6 116 
108-2 160 
108-3 160 
108-4 160 
108-6 159 
108 GRN 159 
109-1 (RCA) 123A 
109B6 116 
110B6 125 
110BH1 118 
110P1AA 159 
110P1M 159 
110-629 116 
110-635 116 
110-636 116 
110-672 116 
110-684 116 
111N4 130 
110P1 159 
111T2 154 
111Z4 141 
112-000172 159 
112-000185 159 
112-000187 159 
112-000267 160 
112-001 100 
112-002 126 
112-003 102 
112-004 102 
112-000172 126 
112-000185 126 
112-000187 121 
112-000267 126 
112-003 102 
112-2 129 
112-500-0-50 177 


112-500-0-501 177 


112-601-0-102 


113-118 
113A7739 
113N1AG 


113N2 
114-118 


117-1 


117-2 (Heathkit) 


158(4) 


117-6(Heathkit) 103A & 
158(CP 


117-9 (Heathkit) š 


1 
119-0077 


119-6511 

120-00-19 
120-00190 
120-00195 
120-00213 


120-000190 
120-001192 
120-001195 
120-001300 
120-001301 


120-002012 
120-002013 
120-002014 
120-002213 
120-002214 


120-002216 
120-002513 
120-002515 
120-002518 
120-002520 


120-002521 
120-002656 
120-002748 
120-003147 
120-003148 


120-004048 
120-004061 
120-004492 
120-004493 
120-004494 


120-004495 
120-004496 
120-004497 
120-004498 
120-004499 


184 & 


uin 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
120-004503 116 
120-004629 178MP 
120-004877 177 
120-004878 116 
120-004879 139 
120-004880 123A 
120-004881 108 
120-004882 123A 
120-004883 123A 
120-004887 123A 
120-004888 101 
120-1 123A 
120-2 123A 
120-3 123A 
120BLU 123A 
120-190 102A 
120P1 159 
121-1 159 
121-1 RED 159 
121-6 103A 
121-7 103A 
121-8 103A 
121-9 102A 
121-10 102A 
121-11 102A 
121-12 102A 
121- Taegu 128 
121-14(Zenith) 102A 

121-15 101 
121-16 101 
121-17 101 
121-18 124 
121-18(Zenith) 102A 
121-19 102A 
121-21 101 
121-22 101 
121-24 101 
121-25 101 
121-26 101 
121-27 102 
121-33 102A 
121-34 102A 
121-44 126 
121-45 126 
121-46 102A 
121-47 102A 
121-48 160 
121-49 160 
121-50 101 
121-51 101 
121-52 102A 
121-53 100 
121-54 126 
121-59 103A 
121-60 103A 
121-61 102A 
121-62 126 
121-63 160 
121-64 102A 
121-65 126 
121-66 126 
121-67 126 
121-68 102A 
121-69 102A 
121-70 101 
121-71 101 
121-72 102A 
121-73 160 
121-74 160 
121-75 160 
121-76 160 
121-78 160 
121-79 160 
121-80 100 
121-81 100 
121-82 100 
121-83 100 
121-84 100 
121-85 100 
121-86 100 
121-87 100 
121-88 100 
121-89 100 
121-90 100 
121-91 100 
121-92 100 
121-93 100 
121-94 100 
121-95 102 
121-96 102 
121-100 101 
121-101 160 
121-102 160 
121-103 160 
121-104 160 
121-105 160 
121-106 102 
121-107 102 
121-113 126 
121-119 160 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
121-120 158 
121-128 100 
121-134 160 
121-135 160 
121-136 160 
121-137 160 
121-138 160 
121-139 160 
121-145 100 
121-146 100 
121-147 100 
121-148 102A 
121-150 126 
121-151 102A 
121-152 102A 
121-153 126 
121-154 126 
121-157 160 
121-160 100 
121-161 126 
121-162 126 
121-163 102A 
121-164 102A 
121-179 160 
121-180 160 
121-181 160 
121-184 102A 
121-185 160 
121-186 126 
121-187 126 
121-189 126 
121-190 102A 
121-191 102A 
121-192 102A 
121-193 102A 
121-205 100 
121-206 100 
121-207 100 
121-208 100 
121-209 100 
121-210 100 
121-211 100 
121-212 100 
121-213 100 
121-219 100 
121-220 100 
121-221 100 
121-222 100 
121-225 100 
121-226 102A 
121-227 102A 
121-228 126 
121-229 126 
121-230 126 
121-231 126 
121-232 126 
121-233 126 
121-234 100 
121-235 100 
121-236 100 
121-237 103A 
121-238 103A 
121-239 102A 
121-240 126 
121-240X 102A 
121-241 154 
121-241 (Zenith) 126 
121-242 160 
121-243 160 
121-244 160 
121-245 102A 
121-246 102A 
121-247 103A 
121-248 103A 
121-254 100 
121-256 126 
121-257 126 
121-258 126 
121-259 126 
121-260 126 
121-261 126 
121-262 126 
121-263 126 
121-266 102 
121-267 102 
121-268 160 
121-269 160 
121-270 121 
121-271 121 
121-272 102A 
121-273 102A 
121-274 102A 
121-275 102A 
121-276 123 
121-277 123 
121-278 123 
121-279 128/411 
121-289 126 
121-290 126 
121-291 102A 


121-292 
121-293 
121-294 
121-295 
121-296 


121-297 
121-298 
121-299 
121-300 
121-301 


121-302 
121-303 
121-304 
121-305 
121-306 


121-307 
121-308 


121-311 


121-311B 
121-312 
121-313 
121-314 
121-315 


121-316 
121-317 
121-318 
121-318L 
121-319 


121-320 
121-321 
121-327 
121-328 
121-329 


121-330 
121-331 
121-332 
121-333 
121-334 


121-335 
121-336 
121-345 
121-347 
121-348 


121-349 
121-350 
121-351 
121-352 
121-353 


121-354 
121-356 
121-357 
121-358 
121-359 


121-360 
121-361 
121-362 
121-363 
121-364 


121-365 
121-366 
121-367 
121-368 
121-369 


121-370 
121-371 
121-372 
121-373 
121-374 


121-375 
121-377 
121-378 
121-379 
121-380 


121-381 
121-382 
121-383 
121-384 
121-385 


121-388 
121-389 
121-395 
121-396 
121-397 


121-398 
121-399 
121-400 
121-401 
121-403 


121-404 
121-408 
121-409 
121-411 
121-412 


121-413 
121-414 
121-415 
121-415B 
121-417 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
121-418 ae 
121-420 10 
121-421 158 
121-422 123 
121-425 158 
121-426 160 
121-427 160 
121-428 160 
121-429 160 
121-430 123A 
121-430B 123A 
121-431 128 
121-432 160 
121-433 123A 
121-434 123A 
121-435 123A 
121-436 124 
121-437 102A 
121-441 159 
121-442 123A 
121-444 159 
121-445 154 
121-446 159 
121-447 123A 
121-448 123A 
121-449 162 
121-450 123A 
121-451 124 
121-452 163 
121-453 161 
121-460 161 
121-461 161 
121-462 161 
121-470 161 
121-471 161 
121-472 108 
121-480 107 
121-481 108 
121-482 108 
121-483 108 
121-490 102A 
121-491 126 
121-492 126 
121-493 126 
121-494 126 
121-495 159 
121-496 159 
121-497 159 
121-497 WHT 159 
121-498 108 
121-499 123A 
121-500 161 
121-501 161 
121-502 161 
121-503 158 
121-505 161 
121-506 161 
121-510 161 
121-520 108 
121-521 108 
121-522 107 
121-523 161 
121-538 160 
121-538B 160 
121-539 160 
121-540 160 
121-540B 160 
121-541 160 
121-541B 160 
121-542 160 
121-542B 160 
121-543 102A 
121-544 102A 
121-546 108 
121-547 108 
121-551 108 
121-552 160 
121-553 160 
121-554 126 
121-555 126 
121-557 103A 
121-558 103A 
121-580 161 
121-581 123A 
121-582 124 
121-585 107 
121-585B 107 
121-587 123A 
121-600 123A 
121-601 160 
121-602 159 
121-603 159 
121-610 123A 
121-612 108 
121-613 108 
121-614 108 
121-615 106 
121-616 108 
121-629 123A 
121-630 108 


ο Sai M 


121-632 through 297V040H01 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
121-632 102A 
121-633 102A 
121-634 102A 
121-635 102A 
121-636 102A 
121-637 108 
121-638 108 
121-638B 108 
121-639 123A 
121-640 102A 
121-641 103A 
121-662 123A 
121-671 123A 
121-675 123A 
121-676 128 
121-677 123A 
121-678 123A 
121-679 159 
121-687 107 
121-692 161 
121-695 123A 
121-697 160 
121-698 160 
121-699 159 
121-701 123A 
121-704 161 
121-706 123A 
121-707 185 
121-708 184 
121-709 185 
121-710 184 
121-711 123A 
121-712 157 
121-713 124 
121-714 160 
121-719 152 
121-722 128 
121-726 130 
121-730 123A 
121-731 132 
121-732 161 
121-734 102 
121-735 107 
121-737 123A 
121-743 154 
121-744 154 
121-745 123A 
121-746 159 
121-748 123A 
121-751 123A 
121-752 172 
121-753 108 
121-754 161 
121-755 190 
121-756 132 
121-758 164 
121-758X 164 
121-759 165 
121-759X 165 
121-760 161 
121-761 161 
121-762 101 
121-764 123A 
121-765 129 
121-766 128 
121-768 123A 
121-770X 152(2 
121-772X 184(2 
121-773 12 
121-774 159 
121-775 161 
121-776 154 
121-777 154 
121-792 ]54 
121-793 121 
121-808 152 
121-821 164 
121-822 171 
121-823 161 
121-824 161 
121-827 108 
121-830 100 
121-831 165 
121-834 123A 
121-836 123A 
121-843 190 
121-846 108 
121-1032 102 
121-1033 102 
121-1034 102 
121-1035 102 
121-1036 102 
121-1124 121 
121-1134 121 
121-1330 100 
121-1350 100 
121-1360 100 
121-1390 100 
121-1400 100 
121-1410 101 


36 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
121G3019 123A 
121G3020 123A 
122-1 123A 
122-2 123A 
122-80 116 
122-229 100 
122-1028 105 
122-1625 121 
122-1648 126 
122-1962 103 
122GRN 159 
122 TEL 159 
124-1 121 
1245490 116 
124N1 101 
125-4 (RCA) 127 
125P 160 
126-4 116 
126- 7 ΠΝ 116 
126-1 3Α 
126N1 103A 
126N2 103A 
126P1 102A 
127 123A 
127-7 101 
128 108 
128WHT 123A 
129-4 176 
129-23 175 
129-30 101 
129-31 102A 
129-33 (Pilot 123A 
129-34 (Pilot 159 
129-34 102A 
129BRN 123A 
129WHT 123A 
129-4 102 
129-5 121 
129-6 104 
129-7 104 
129-8 102A 
129-8-1 102A 
129-8-1A 102A 
129-8-2 102A 
129-9 121 
129-10 121 
129-11 100 
129-13 121 
129-14 123 
129-15 123 
129-16 108 
129-17 102 
129-18 102 
129-20 159 
129-21 123A 
129-27 161 
129-32 102A 
129-33 152 
130 107 
130-138 108 
130-152 161 
130-172 128 
130-245 128 
130-338-00 116 
130-398-99 116 
130-30256 116 
130-30261 166 
130-30281 109 
130-40095 102A 
130-40096 103A 
130-40236 102A 
130-40294 123A 
130-40304 108 
130-40313 123A 
130-40315 159 
130-40317 123A 
130-40318 123A 
130-40347 103A 
130-40349 131 & 
155(CP) 
130-40352 102A 
130-40362 108 
130-40421 108 
130-40429 159 
130-40459 108 
130 ORN 107 
130-VIO 107 
130-104 iżi 
130-138 108 
130-144 128 
130-149 159 
130-150 128 
130-174 128 
130-40214 123A 
130-40215 123A 
130-40311 ESA 
130-40312 
130-40439 131 ει) 
131N2 
132-004 123A 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
132-011 123A 
132-017 123A 
132-019 160 
132-020 160 
132-021 123A 
132-023 123A 
132-024 185 
132-025 162 
132-026 123A 
132-027 160 
133-002 710 
134P1 129 
135 ORN 123A 
135P4 117 
136P1 106 
136 RED 123A 
137 (Admiral) 159 
137- 116 
137- 159 145 
138-4 123A 
139-4 108 
139N1 161 
142-006 177 
142N3 123A 
144N1 71/403 
145A9254 116 
145A9786 116 
145-T1B 126 
146-T1 121 
147-T1 121 
150 116 
150-001-9-007 109 
150-002-9-001 109 
150-004-9-001 109 
150-005-9-001 109 
150N1 161 
151-002-9-001 177 
151-011-9-001 177 
151-011-9-001 177 
151-013-9-001  178MP 
151-014-9-001 507 
151-015-9-001 109 
151-015-9-001 177 
151-018-9-001 116 
151-021-9-001 177 
151-022-9-001 116 
151-024-9-001 177 
151-029-9-001 177 
151-029-9-002 177 
151-029-9-003 116 
152-006-9-001 147 
152-008- 9-001 139 
152-012-9-001 139 
152-019-9-001 137 
152-029-9-002 147 
154A3675-105 102 
154A3676 126 
154A3676-205 102 
154A3677 126 
154A3679 102 
154A3679-5110 126 
154A3680 121 
154A3992 116 
154A5943 124 
154A5943-1 124 
154A8681 102 
154T1 160 
154T1A 160 
154T1B 160 
155T1 160 
156T1 160 
156WHT 123A 
156-043 130 
157T1 160 
157YEL 159 
158-10 124 
159T1 160 
160T1 160 
161T1 160 
161T2 108 
162J2 116 
162T1 160 
162T2 108 
163J2 116 
164J2 116 
165 113 
165J2 116 
166 115 
166J2 116 
167J2 125 
168P1 121MP 
169-257 124 
169-284 124 
171-001-9-001 121 
171-003-9-001 124 
171-016-9-001 131 
172-003-9-001 130 
172-006-9-001 186 
172-007-9-001 128 
172-008-9-001 128 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
173A419-2 121 
173A3936 121 
173A3963 121 
173A3981 116 
173A3981-1 116 
173A4393 116 
173A4399 123A 
173A4419 121 
173A4419-1 121 
173A4419-2 121 
173A4419-3 121 
173A4419-8 121 
173A4419-9 121 
173A4420 121 
173A4420-1 121 
173A4420-5 121 
173A4421-1 121 
173A4422-1 121 
173A4424 120 
173A4436 121 
173A4469 121 
173A4470-11 123A 
173A4470-13 123A 
173A4490-5 128 
173A4491-2 130 
174-002-9-001 103A 
174-25566-01 129 
176-004-9-001 128 
176-003 108 
176-003-9-001 108 
176-004-9-001 108 
176-005-9-001 108 
176-006-9-001 108 
176-007-9-001 108 
176-008-9-001 123 
176-004 128 
176-005 108 
176-006 108 
176-007 108 
176-014-9-001 123A 
176-016-9-001 123A 
176-017-9-001 123A 
176-018-9-001 128 
176-024-9-001 123A 
176-025-9-001 123A 
176-025-9-002 107 
176-029-9-001 123A 
176-029-9-002 128 
176-029-9-003 128 
177-001 129 
177-001-9-001 129 
180T2 130 
180T2A 130 
180T2B 130 
180T2C 130 
181-000100 703 

181T2A 130 
181T2C 130 
182-009-9-001 132 
183P1 129 
184T2C 162 
185-736 175 
189 108 
196-654 116 
199-Power 121 
200 116 
200A 103 
200-007 108 
200-010 108 
200-011 128 
200-015 108 
200-016 123 
200-018 175 
200-052 159 
200-053 132 
200-055 108 
200-056 108 
200-057 123A 
200-058 123A 
200-064 132 
200-846 123A 
200-856 103A & 

158(CP) 
200-862 123A 
200-863 123A 
200-6582 156 
200-6582-22 17 
201-254343-12 108 
201A 160 
201B 160 
201M 160 
201-25-4343-12 108 
202A 103 
207A 160 
207A1 160 
207A9 108 
207A10 108 
207B 160 
207M 160 
21174 141 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
212-18 116 
212-21 116 
212-23 116 
212-25 116 
212-27 116 
212.33 116 
212-35 116 
212.36 116 
212-37 116 
212-39 116 
212-40 116 
212-41 116 
212-42 116 
212-46 120 
212-47 116 
212-48 118 
212-49 116 
212-50 116 
212-51 116 
212-58 116 
212-61 116 
212-62 116 
212-63 120 
212-64 116 
212-65 116 
212-66 502 
212-67 502 
212-68 506 
212-70 116 
212-71 116 
212-72 116(4) 
212-76 116(4) 
212-7 116 
212-79 116 
212-80 506 
212-85 118 
212-85B 118 
212-95 504 
212-102 500 
212-103 500 
212-108 501 
212-109 501 
212-110 501 
215-51 116 
215-58 116 
21574 145 
217-1 108 
221-34 708 
221-36 705A 
221-37 705A 
221-39 705A 
221-40 707 
221-42 714 
221-43 715 
221-46 713 
221-48 712 
223 108 
226-3 129 
226-4 128 
227-200001 113 
229-0050-13 123A 
229-0050-14 123A 
229-0151-3 108 
229-0050-15 123A 
229-0180-32 161 
229-0180-33 161 
229-0180-34 108 
229-0180-119 161 
229-0190-90 123A 
229-0204-4 108 
229-0204-6 161 
229-0204-23 108 
229-0210-14 108 
229-0220-9 108 
229-0220-14 112 
229-0220-19 108 
229-0250-10 108 
229-1054-5 116 
229-1054-82 116 
229-1200-29 112 
229-1200-36 123A 
229-5100-15U 108 
229-5100-31V 161 
229-5100-32V 161 
229-5100-33V 108 
229-5100-224 108 
229-5100-225 108 
229-5100-226 108 
229-5100-227 126 
229-5100-228 108 
229-5100-231 109 
229-5100-232 116 
229-5100-233 116 
229-5100-234  116(3) 
229-5100-235 506 
235 100 
241-15A 160 
247-016-013 108 
247-257 123A 
247-621 116 


To Be 
Replaced 


247-629 
248-38104-1 
251M1 
264P00501 
264P00601 


264P01305 
281 

288 (Sears) 
291-04 
295L001H01 


295L001M01 
295L001M02 
295L002M03 
295L003M01 
295V002H01 


295V003H01 
295V003M01 
295V005H02 
295V005H03 
295V006H01 


295V006H02 
295V006H03 
295V006H05 
295V006H06 
295V006H07 


295V006H08 
295V006H09 
295V007H02 
295V008H01 
295V012H01 


295V012H02 
295V012H03 
295V012H06 
295V014H01 
295V014H04 


295V015H02 
295V016H01 
295V017H01 
295V020B01 
295V020H01 


295V023H01 
295V027C01 
295V028C01 
295V028C02 
295V028C03 


295V028C04 
295V029C01 
295V029C02 
295V031B 

295V031B02 


295V031C02 
295V033B01 
295V034C01 
295V035C01 
295V041H04 


296L002B01 
296L003B01 
296V002H01 
296V002H02 
296V002H05 


296V002H06 
296V002H 07 
296V002H08 
296V004H01 
296V006H02 


296V006H03 
296V020B01 
296V024B01 
296V024B02 
296V002M01 


296V007H02 
296V011H03 
296V012H01 
296V015B01 
296V015H01 


296V017H01 
296V018B01 
296V020B01 
296V020B02 
296V024B01 


296V024B02 
296V034CO01 
296-50-9 
296-51-9 
296-56-9 


296-58-9 
296-59-9 
296-60-9 
296-61-9 
296-62-9 


297L001H01 
297L001H02 
297L001H03 
2971 001Μ01 
297L001M02 


297L001M03 
297L002H01 
297L005H01 
297L006H01 
297L006H02 


ECG 


Replacement 


123A 
128 


102A(2 
109A 
102A 


123A 
123A 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
297L007C02 123A 
297L007H01 123A 
297L007H02 123A 
297L007H03 EE 
297L008C02 128(΄2 
297L008H01  128(? 
2971010601 159(2 
297! 012001 15 
2971 013Β01 123Α 
297V002H03 103A 
297V002H04 103A 
297V002H05 103A 
297V002M04 103A 
297V002M05 103A 
297V003H02 102A(2) 
297V003H03 102 
297V003H06 102A(2 
297V003H08 102A(? 
297V003H09 10 
297V003M01 102 
297V003M07 102 
297V004H01 102A 
297V004H03 102A 
297V004H04 102A 
297V004H06 102A 
297V004H08 102A 
297V004H09 102A 
297V004H10 102 
297V004H11 102A 
297V004H14 102 
297V004H15 102 
297V004H16 102 
297V004M01 102 
297V005H01 102A 
297V008H01 100 
297V008M01 160 
297V010H01 109 A(5 
297V010MO01 102A(2 
297V011H01 126 
297V011H02 100 
297V012H01 126 
297V012H02 100 
297V012H03 100 
297V012H04 160 
297V012H05 100 
297V012H06 100 
297V012H07 160 
297V012H08 100 
297V012H09 100 
297V012H10 126 
297V012H11 160 
297V012H12 160 
297V012H13 160 
297V012H14 102 
297V012H15 126 
297V017H01 100 
297V017H02 100 
297V018H01 102A 
297V019B01 100 
297V019B04 141 
297V019H01 100 
297V020H01 160 
297V020H02 100 
297V020M01 100 
297V021H01 100 
297V021H02 100 
297V021H03 100 
297V022H01 100 
297V024H01 160 
297V024H03 160 
297V025H02 102 
297V025H03 102A(2) 
297V025H04 102 
297V025H05 102 
297V025H15 102 
297V026H01 126 
297V026H03 100 
297V027C01 116 
297V027H01 102 
297V032H01 102 
297V033H01 102 
297V034H01 126 
297V035H01 126 
297V036H01 126 
297V036H02 126 
297V037B02 102A 
297V037H01 102 
297V037H02 102 
297V038H01 100 
297V038H02 160 
297V038H03 160 
297V038H04 160 
297V038H05 100 
297V038H06 126 
297V038H07 102 
297V038H09 100 
297V038H10 126 
297V038H11 126 
297V038H12 126 
297V040H01 102 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
297V040H08 102 
297V040H10 102 
297V040H11 102 
297V040H12 102 
297V040H13 102 
297V040H15 121 
297V040H16 102 
297V041H01 121MP 
297V041H02 121 
297V041H03 121 
297V041H04 121 
297V041H05 104 
297V041H06 121 
297V041H07 104 
297V042C01 102 
297V042C02 102 
297V042C03 102 
297V042C04 102 
297V042H01 102 
297V042H02 102 
297V042H03 126 
297V042H04 126 
297V043H01 102 
297V043H02 100 
297V044H01 100 
297V045H01 126 
297V045H02 126 
297V049H01 123 
297V049H03 123 
297V049H04 123 
297V049H05 123A 
297V049H06 128 
297V050C02 102A 
297V050H01 120 
297V050H02 120 
297V050H03 102 
297V051C03 102 
297V051C04 102 
297V051H01 102 
297V051H02 102 
297V051H03 102 
297V051H04 102A 
297V052C01 102 
297V052H01 102A 
297V052H02 102 
297V053C01 102 
297V053H01 102A 
297V053H02 102A 
297V054C01 100 
297V054C02 100 
297V054H01 126 
297V054H02 126 
297V055C01 100 
297V055H01 126 
297V057H01 158(2) 
297V057H02 158 
297V059H01 123 
297V059H02 123 
297V059H03 123 
297V060H01 124 
297V060H02 124 
297V060H03 124 
297V061C01 130 
297V061C02 130 
297V061C03 123 
297V061C04 123 
297V061C05 128 
297V061C06 123 
297V061C07 102A 
297V061H01 123A 
297V061H02 123A 
297V061H03 123A 
297V062C01 121 
297V062C05 121 
297V062C06 128 
297V063C01 126 
297V063H01 160 
297V064B01 126 
297V064H01 160 
297V065C01 126 
297V065C02 126 
297V065C03 126 
297V065H01 100 
297V065H02 100 
297V065H03 100 
297V070C01 126 
297V070H49 108 
297V071C03 124 
297V071H03 124 
297V072C01 108 
297V072C03 108 
297V072C04 108 
297V072C05 128 
297V072C06 123A 
297V073C01 129 
297V073C02 129 
297V073C03 159 
297V073C04 159 
297V074C01 161 
297V074C02 123 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
297V074C03 123 
297V074C04 123 
297V074C06 123A 
297V074C07 123A 
297V074C08 123A 
297V074C09 108 
297V074C10 128 
297V074C11 129 
297V074C12 128 
297V076B01 102 
297V076C01 102 
297V077C01 126 
297V078C01 108 
297V078C02 108 
297V080C01 129 
297V081C01 102A 
297V082B01 128 
297V082B02 129 
297V082B03 129 
297V084C01 157 
297V085C01 123A 
297V085C02 123A 
297V085C03 123A 
297V085C04 123A 
299 Power 105 
300 102 
301 102 
301-1 120 
302 102 
304B 116 
307-001-9-001 703 

07A 116 
307B 116 

307C 116 
307D 116 
307F 116 
307H 116 
307K 116 
307M 116 
310 116 
310-4 116 
310-068 126 
310-68 126 
310-123 126 
310-124 126 
310-139 126 
310-187 123 
310-188 102 
310-189 100 
310-190 126 
310-191 126 
310-192 121 
31174 141 
314-6006 175 
320A 116 
320B 116 
320C 116 
320D 116 
320F 116 
320H 116 
320K 116 
320M 116 
320P 125 
320S 125 
320Z 125 
322T1 102A 
323T1 102A 
324 102A 
324T1 102A 
324-019 128 
324-0011 113 
324-0014 109 
324-0015 120 
324-0016 160 
324-0027 126 
324-0028 126 
324-0029 102A 
324-0030 158 
324-0035 109 
324-0037 109 
324-0038 126 
324-0041 102 
324-0049 109 
324-0055 102 
324-0056 158 
324-0057 109 
324-0062 158 
324-0074 102A 
324-0079 126 
324-0080 158 
324-0082 160 
324-0083 160 
324-0085 158 
324-0086 160 
324-0087 160 
324-0088 102 
324-0089 102A 
324-0090 100 
324-0091 102A 
324-0092 102A 





To Be ECG 

Replaced Replacement 

324-0093 102A 
324-0093 (Phil) 109 

324-0095 160 
324-0097 158 

324-0098 126 
324-0099 126 
324-0100 102A 
324-0102 117 
324-0105 109 
324-0106 126 
324-0107 110 
324-0108 109 
324-0110 160 
324-0111 160 
324-0112 160 
324-0114 112 
324-0115 179 
324-0116 127 
324-0117 116 
324-0119 116 
324-0120 116 
324-0121 126 
324-0122 103A 
324-0123 160 
324-0124 158 
324-0125 158 
324-0126 131 
324-0128 127 
324-0129 126 
324-0130 126 
324-0131 160 
324-0132 160 
324-0133 102 
324-0134 103 
324-0135 116 
324-0136 126 
324-0137 126 
324-0138 126 
324-0139 102 
324-0140 102 
324-0141 109 
324-0142 102 
324-0143 102 
324-0144 102 
324-0145 126 
324-0146 102 
324-0147 116 
324-0149 108 
324-0150 108 
324-0151 123 
324-0152 123 
324-0154 123 
324-0160 109 
324-0162 116 
324-144 102 
324-6011 128 
324T2 102A 


325-0025-327 109 


325-0025-329 102A 
325-0025-330 102A 
325-0025-331 102A 
325-0028-79 102A 
325-0028-80 102A 
325-0028-81 102A 
325-0028-83 102A 
325-0028-84 108 
325-0028-85 160 
325-0028-86 109 
325-0028-87 109 
325-0028-89 116 
325-0030-315 102A 
325-0030-317 102A 
325-0030-318 102A 
325-0030-319 102A 
325-0031-303 123A 


325-0031-304 123 
325-0031-305 123 
325-0031-306 158 
325-0031-310 
325-0031-335 109 


325-0031-338 116 
325-0036-536 
325-0036-562 109 
325-0036-564 126 
325-0036-565 126 


325-0042-311 166 
325-0042-351 
325-0047-516 
325-0047-517 116 
325-0054-310 


325-0054-311 
325-0054-312 116 
325-0076-306 
325-0076-307 
325-0076-308 


325-0076-315 116 


325-0081-100 123A 
325-0081-101 123A 
325-0081-102 158 
325-0135-B 116 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
325-0670 102A 
325-0670-7 102A 
325-0670A 102A 
325-0141-23 116 
325-1370-18 102A 
325-1370-19 123A 
325-1370-20 123A 
325-1375-10 126 
325-1375-11 126 
325-1375-12 126 
325-1376-53 102A 
325-1376-54 126 
325-1376-55 126 
325-1376-56 102A 
325-1376-57 102A 
325-1376-58 102A 
325-1376-60 109 
325-1378-18 107 
325-1378-19 107 
325-1378-20 102A 
325-1378-21 158 
325-1378-22 102A 
325-1441-10 116 
325-1441-11 116 
325-1442-8 102 
325-1442-9 124 
325-1446-26 123 
325-1446-27 123 
325-1446-28 123 
325-1446-29 116 
325-1513-29 123 
325-1513-30 123 
325-1513-46 128 
325-1771-15 123A 
325-1771-16 107 
325-4610-100 125 
325T1 02A 
326T1 102A 
344-6000-2 123A 
344-6000-4 123A 
344-6001-1 128 
344-6001-2 128 
344-6002-3 123A 
344-6005-1 123A 
344-6005-2 123A 
344-6011-1 128 
344-6011-2 128 
344-6012-1 129 
344-6013-1B 128 
344-6013-4 128 
344-6014-1B 129 
350 100 
352 102 
353 102 
353-9001-001 126 
353-9001-002 126 
353-9001-003 126 
353-9002-002 126 
353-9008-001 129 
353-9012-001 102A 
353-9201-001 121MP 
353-9203-001 152 
353-9301-001 128 
353-9304-004 129 
353-9306-001 123 
353-9306-002 123 
353-9301-002 123A 
353-9306-001 123A 
353-9306-002 123A 
353-9306-003 123A 
353-9310-001 123A 
353-9312-001 102A 
353-9314-001 123A 
353-9315-001 123A 
354-9101-002 116 
354-9101-006 116 
354-9102-001 116 
359A 116 
359B 116 
359C 116 
359D 116 
359F 116 
359H 116 
359K 116 
359M 116 
359P 125 
359S 125 
359V 125 
359Z 125 
360-32 177 
364-6004 184 
364-10048 133 
365T1 100 
366B 116 
369-2 116 
369-3 116 
378-44 130 
380H61 116 
380K62 116 
380M63 116 


To Be 
Replaced 


385Z 
386-1AY 


386-1CY 
386-1FY 
386-7118P1 
386-7178P1 
386-7181P2 


386-7183P1 
386-7184P1 
386-7185P1 
386-7188P1 
386AK 


386AW 
386AX 
386AY 
386BW 
386BY 


386CW 
386CX 
386CY 
386DW 
386FW 


386FX 
386F Y 
386K 

386KX 
386K Y 


386MW 
386M Y 
394-3074-2 
394-3074-5 
394-3097-1 


394-3097-2 
394-3127-1 
394-3127-2 
394-3127-3 
394-3135 


396-7178P1 
400A 


417-29BLK 
417-29GRN 
417-29WHT 
417-30 
417-32 


417-33 
417-35 
417-36 
417-38 
417-39 


417-40 
417-41 
417-42 
417-43 
417-44 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


417-45 
417-46 
417-47 
417-48 
417-50 


417-51 
417-52 
417-53 
417-54 
417-56 


417-57 
417-59 
417-60 
417-62 
417-67 


417-69 
417-70 
417-71 
417-72 
417-73 


417-74 
417-76 
417-77 
417-78 
417-79 


417-87 
417-88 
417-89 
417-90 
417-91 


417-92 
417-93 
417-94 
417-99 
417-101 


417-102 
417-103 
417-105 
417-106 
417-107 


417-108 
417-109 
417-110 
417-112 
417-113 


417-114 
417-115 
417-116 
417-118 
417-119 


417-120 
417-121 
417-122 
417-124 
417-125 


417-126 
417-127 
417-128 
417-129 
417-132 


417-133 
417-134 
417-136 
417-136 
417-137 


417-138 
417-139 
417-140 
417-141 
417-142 


417-143 
417-144 
417-145 
417-146 
417-147 


417-148 
417-149 
417-150 
417-151 
417-152 


417-153 
417-154 
417-155 
417-158 
417-159 


417-160 
417-169 
417-170 
417-171 
417-172 


417-176 
417-177 
417-182 
417-184 
417-190 


417-192 
417-194 
417-195 
417-196 
417-197 


ECG 
Replacement 


123A 


297V040H08 through 465-080-19 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
417-199 175 
417-200 159 
417-201 159 
417-204 162 
417-205 107 
417-211 132 
417-212 130 
417-213 123A 
417-214 162 
417-215 130 
417-216 121 
417-217 123A 
417-224 128 
417-225 185 
417-226-1 123A 
417-227 15 
417-228 rer 
417-229 123A 
417-231 133 
417-233 128 
417-234 12 
417-235 lcs 
417-237 128 
420T1 102A 
421T1 102A 
421-6 160 
421-6B 160 
421-7 160 
421-7B 160 
421-8 160 
421-8B 160 
421-9 102A 
421-10 102A 
421-11 102A 
421-11B 102A 
421-12 102A 
421-12B 102A 
421-13 102A 
421-13B 102A 
421-14 102A 
421-14B 102A 
421-15 102A 
421-15B 102A 
421-16 126 
421-17 126 
421-18 124 
421-19 102 
421-20 126 
421-20B 126 
421-21 126 
421-21B 126 
421-22 126 
421-22B 126 
421-24 121 
421-25 121 
421-26 126 
429-0092-56 109 
429-0093-69 126 
429-0094-39 126 
429-0910-50 160 
429-0910-51 102A 
429-0910-52 102A 
429-0910-53 110 
429-0910-54 109 
429-0958-41 166 
429-0958-42 123A 
429-0958-43 137 
429-0981-12 107 
429-0989-68 116 
433M852 129 
442-5 711 
442-8 703 
442-10 705A 
448A662 128 
454A104 128 
454-A2534-1 116 
454-A2534-10 116 
455-1 126 
464-100-19 109 
464-103-19 109 
464-106-19 109 
464-110-19 110MP 
464-111-19 109 
464-113-19 109 
464-119-19 110MP 
464-280-19 117 
464-285-19 117 
464-311-19 140 
465-005-19 102A 
465-032-19 160 
465-036-19 102A 
465-042-19 160 
465-045-19 160 
465-049-19 160 
465-061-19 160 
465-067-19 158 
465-072-19 102A 
465-073-19 102A 
465-075-19 102A 
465-080-19 102A 


-— s 0 - 


465-082-19 through 910X7 


To Be 
Replaced 


465-082-19 
465-086-19 
465-106-19 
465-108-19 
465-115-19 


465-132-19 
465-137-19 
465-146-19 
465-163-19 
465-165-19 


465-166-19 
465-181-19 
465-191-15 
465-206-19 
465-223-19 


465-260-15 
471-010 
473A31 
473B6-2 
473B6-2A 


473B6-4 
473B6-5 
473B6-7 
474-004 
474-025 


491A948 
501ES001M 
501T1 
503T1 
504T1 


505T1 
506T1 
507T1 
508T1 
511-515 


511-898 
511-519 
512RED 
513-891 
515 


515-521 
515-299 
5150RN 


516 
517-0021 


517-0025 
517-0031 
517-0033 
517-518 
518-499 


520T1 
521-081 
521-094 
521-145 
521T1 


522-726 
522-893 
522-958 
523-0001-002 
523-0006-002 


523-0013-002 
523-1000-067 
523-1000-295 
523-1000-881 
523-1002-326 


523-2001-100 
523-2003-100 
523-2004-100 
524-457 
524WHT 


525-498 
525-877 
526-376 
527-062 
527-798 


528-325 
530-111-1 


537J2F 
538J2F 


539J2F 
540J2F 
547J2F 
551 

571-844 


572-0040-051 
576-0002-001 
576-0002-002 
576-0003-007 
576-0003-008 


576-003-009 

576-0001-002 
576-0001-003 
576-0001-004 
576-0001-005 


38 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
576-0001-008 123A 
576-0001-009 102A 
576-0001-013 159 
576-0002-001 152 
576-0002-002 104 
576-0002-004 102A 
576-0002-012 102A 
576-0002-013 103A 
576-0003-008 126 
576-0003-009 126 
576-0003-010 160 
576-0003-011 108 
576-0003-012 106 
576-0003-013 126 
576-0003-014 126 
576-0003-015 126 
576-0003-018 108 
576-0003-024 126 
576-0003-026 161 
576-0004-004 128 
576-0004-005 128 
576-0004-006 108 
576-0004-008 123A 
576-0004-010 123 
576-0004-011 128 
576-0004-012 128 
576-0004-013 128 
576-0036-212 123A 
576-0036-847 123 
576-0036-918 108 
576-0036-919 108 
576-0036-920 108 
976-0036-921 108 
576-0040-051 121 
576-2000-990 126 
576-2000-993 126 
577R819H01 128 
600 116 
601 116 
604B 116 
605 123 
608 116 
610 116 
610C 116 
612 116 
614 116 
614X1 102A 
614X2 102A 
614X3 102A 
614X4 102A 
614X5 102A 
614X6 102A 
614X7 102A 
614X8 103A 
614X9 102A 
614X10 102A 
616 116 
617-10 123A 
617-15 109 
617-17 109 
617-62 116(2 
617-66 116(2 
617-67 12 

617-68 123A 
617-69 158 
617-70 102A 
618 116 
620 116 
622 116 
624 116 
624-0005 113 
624-0006 113 
624-0007 113 
624-0009 116 
624-0010 116 
629A02 116 
630-002 109 
630-052 116 
630-076 123A 
630-077 140 
630-079 109 
630-086 148 
642-028 109 
642-068 113 
642-098 110MP 
642-102 109 
642-116 160 
642-117 102A 
642-119 109 
642-126 177 
642-132 109 
642-147 160 
642-150 102A 
642-151 158 
642-152 131 
642-173 160 
642-174 123A 
642-176 121 
642-199 109 
642-202 160 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
642-206 104 
642-216 166 
642-217 131 
642-219 116 
642-221 109 
642-229 107 
642-230 107 
642-242 123A 
642-254 107 
642-255 145 
642-260 107 
642-261 184 
642-264 104 
642-266 185 
642-268 107 
642-269 107 
642-270 107 
642-271 121MP 
642-272 121 
642-274 107 
642-275 177 
642-277 103A 
642-281 177 
642-304 117 
642-319 123A 
650 109 
650-105 102 
650-106 102 
650-107 102 
650-108 102 
650-109 103 
650-110 116 
650C2 134 
651 135 
651C2 135 
651C4 135 
651C5 135 
651C6 135 
652C0 136 
652C1 136 
652C6 137 
652C7 137 
655C9 140 
656-136 102A 
656-137 102A 
656-138 158 
656-139 102A 
656-141 116 
656-142 109 
660-125 128 
660-126 123A 
660-127 108 
660-128 128 
660-131 123A 
660-134 123 
660-145 128 
660B 102 
660-220 123A 
660-221 123A 
660-222 123A 
660-224 158 
660-225 123A 
660-227 102A 
660-228 103A 
660-230 116 
686-0210 175 
669 159 
675-153 158 
675-154 102A 
675-155 102A 
675-156 102A 
675-206 131MP 
684-652423-1 116 
686-0012 128 
686-0112 128 
686-0130 128 
686-0210 152 
686-0243 130 
686-143 130 
690L270H02 121 
690L297H01 160 
690L297H02 121 
690V02H69 108 
690V010H40 161 
690V010H41 108 
690V010H42 126 
690V028H28 108 
690V028H48 108 
690V028H69 108 
690V028H89 108 
690V031H33 116 
690V034H29 126 
690V034H 30 102A 
690V034H 31 102A 
690V034H 32 109 
690V034H 39 102 
690V034H74 109 
690V037H91 109 
690V037H92 120 
690V038H22 156 


690V038H23 
690V039H17 
690V039H18 
690V039H22 
690V039H52 


690V039H54 
690V040H56 
690V040H57 
690V040H58 
690V040H59 


690V040H60 
690V040H61 
690V040H62 
690V041H08 
690V043H62 


690V043H63 
690V047H54 
690V047H55 
690V047H56 
690V047H57 


690V047H58 
690V047H60 
690V047H97 
690V049H81 
690V052H23 


690V052H24 
690V052H50 
690V052H63 
690V052H68 
690V054H20 


690V054H21 
690V056H27 
690V056H29 
690V056H 30 
690V056H31 


690V056H 32 
690V056H 33 
690V056H 34 
690V056H 89 
690V056H 90 


690V057H25 
690V057H27 
690V057H28 
690V057H59 
690V057H62 


690V059H21 
690V060H58 
690V060H59 
690V061H98 
690V061H99 


690V062H47 
690V063H14 
690V063H15 
690V063H16 
690V063H17 


690V063H51 
690V066H 44 
690V066H45 
690V 066H 46 
690V066H47 


690V066H48 
690V066H49 
690V066H89 
690V067H09 
690V067H35 


690V068H29 
690V068H 30 
690V068H31 
690V068H 32 
690V069H39 


690V070H49 
690V070H 98 
690V073H59 
690V073H60 
690V073H85 


690V075H62 
690V077H34 
690V077H35 
690V077H36 
690V077H37 


690V077H73 
690V 080H 36 
690V080H37 
690V080H 38 
690V080H 39 


690V080H40 
690V080H41 
690V080H42 
690V080H43 
690V080H44 


690V080H45 
690V080H47 
690V080H49 
690V080H50 
690V080H51 


690V 080H52 
690V080H53 
690V080H54 
690V080H 91 
690V081H07 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
690V081H08 160 
690V081H09 121 
690V081H91 506 
690V081H92 145 
690V081H96 103A 
690V081H97 104 
690V082H40 166 
690V082H47 158 
690V083H 89 109 
690V084H60 126 
690V084H61 102A 
690V084H62 123A 
690V084H63 102A 
690V084H 94 108 
690V084H 95 108 
690V084H 96 108 
690V086H 39 102 
690V086H51 123A 
690V086H52 108 
690V086H 86 159 
690V086H 87 108 
690V086H 88 123A 
690V086H 89 129 
690V086H 90 128 
690V086H 91 116 
690V086H 92 116 
690V086H 94 161 
690V086H 95 161 
690V086H 96 108 
690V092H52 123A 
690V092H54 123A 
690V092H81 123A 
690V092H84 123A 
690V092H88 117 
690V092H96 123A 
690V092H97 123A 
690V098H53 116 
690V099H79 123A 
690V099H80 103A & 

158(CP) 
690V102H71 123A 
690V103H27 123A 
693FS 123A 
693GT 123A 
694D 123A 
702-810 113 
703B 128 
710 116 
715F B 107 
720-35019 102 
739H01 123A 
742 109 
750-137 102 
750-138 102 
750-139 102 
750-140 102 
750-141 116 
750C838-111 116 
750C838-125 123A 
750D858-212 123A 
750D858-213 108 
753-2000-011 123A 
753-2100-002 131 
753-4000-101 123A 
753-4000-024 133 
753-4000-025 132 
753-4000-537 123A 
753-4000-668 107 
753-4000-929 107 
753-4001-474 131 
753-4001-932 152 
753-4004-248 159 
754-2000-001 177 
754-2000-002 116 
754-4000-088 109 
756 116 
770-045 152 
772B1 107 
772D1 107 
772EH 107 
772FE 107 
773RED 108 
774ORN 108 
775BRN 108 
776GRN 123A 
779BLU 108 
780WHT 123A 
783RED 108 
7840RN 108 
785YEL 123A 
786 108 
787 BLU 108 
791 123A 
792-238 116 
792-286 102 
792-287 102 
792-288 102 
792-289 102 
792-290 102 
792-292 109 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
800-002-00 110MP 
800-003-00 109 
800-003-07 103A & 

158(CP) 
800-004-00 142 
800-005-00 109 
800-006-00 116 
800-007-00 113 
800-008-00 120 
800-010-00 156 
800-011-00 119 
800-012-00 118 
800-013-00 116 
800-014-00 116 
800-016-00 177 
800-017-00 116(4) 
800-018-00 156 
800-018-02 156 
800-020-00 109 
800-021-00 177 
800-022-00 109 
800-023-00 142 
800-024-00 116 
800-029-30 506 
800-032-00 116 
800-035-00 142 
800-036-00 177 
800-037-00 156 
800-038-00 116 
800-039-00 109 
800-041-00 116 
800-042-00 177 
800-043-00 156 
800-046-00 116 
800-050-00 156 
800-051-00 156 
800-122 124 
800-158 124 
800-172 124 

800-196 104MP 
800-203 124 
800-204 124 
800-205 158 
800-208 102A & 

103A(CP) 
800-219 102A & 

103A(CP 
800-245 1288129(CP 
800-250-102 12 
800-253 121MP 
800-256 (Metal) 124 
800-256 (Plastic) 157 
800-270 μμ 
800-284 2 
800-289  1528153(CP) 

800-294 Ὃ ορ: 
800-328 IP CP 
800-305 1288129(CP) 
800-310 103A & 

158(CP) 

800-315 128&129(CP) 
800-321 124 
800-501-00 123A 
800-501-01 123A 
800-501-02 123A 
800-501-03 123A 
800-501-04 123A 
800-501-11 123A 
800-502-00 102A 
800-503-00 103A&158(CP) 
800-504-00 160 
800-505-00 102A 
800-506-00 103A 
800-507-00 121 
800-508-00 123A 
800-509-00 123A 
800-510-00 130 
800-511-00 129 
800-512-00 128 
800-513-00 128 
800-514-00 123A 
800-515-00 128 
800-516-00 129 
800-517-00 109 
800-518-00 121 
800-521-01 123A 
800-521-02 123A 
800-521-02 

(Penncrest) 188 
800-521-03 128 
800-522-01 123A 
800-522-02 123A 
800-522-02 

(Penncrest) 188 
800-522-03 128 
800-522-04 123A 
800-523-01 159 
800-523-02 159 
800-523-02 

(Penncrest) 189 


800-524-02 
800-524-03 
800-525-03 
800-525-04 
800-526-00 


800-527-00 
800-528 

800-528-00 
800-529-00 
800-530-00 


800-530-01 
800-533-00 
800-533-01 
800-534-00 
800-534-01 


800-535-00 
800-535-01 
800-536-00 
800-537-01 
800-537-02 


800-537-03 
800-538-00 
800-544-00 
800-544-10 
800-544-20 


800-544-30 
800-546-00 
800-548-00 
800-550-00 
800-53001 


808-206 
808-304 
808-305 


808-306 
808-307 
808-308 
808-309 
808-310 


808-311 
808-312 
815-181D 
818WHT 
822 


822-1 
822-2 
822-3 
822-4 
822-5 


822A 
822ABLU 
822B 
823WHT 
823B 


827BRN 
828GRN 


860-022-01 
863-254B 


880-101-00 

880-207-000 
880-250-102 
880-250-107 
880-250-108 


880-250-109 
884-250-010 
884-250-011 
903-12B 
903-13B 


903-17 

903-17A 
903-17B 
903-17C 
903-18B 


903-27B 
904-95 


909-27125-140 
909-27125-160 


910X1 
910X2 
910X3 


910X3 
910X4 
910X5 
910X6 
910X7 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


910X8 
910X9 
910X10 
914F298-1 
916-31001-1 


916-31001-1B 
916-31001-7B 
916-31003-5B 
916-31007-5 

916-31007-5B 


916-31012-6 
916-31012-6B 
916-31019-3 
916-31019-3B 
916-31024-3 


916-31024-5 
916-31024-5B 
916-31025-4 
916-31025-4B 
916-31025-5 


916-31025-5B 
916-31026-8B 
916-31026-9B 
916-32000-7 
916-32003-2 


916-32006-2 
916-33003-2 


919-00-1445-002 


919-00-2440-1 
919-00-2440-2 


919-00-4326 
919-00-4799 
919-00-7109 
919-00-7394 
919-00-7766 


919-00-9929 
919-01-0459 
919-01-0623 
919-01-0829-1 
919-01-0867 


919-01-0873 
919-01-1211 
919-01-1212 
919-01-1213 
919-01-1215 


919-01-1307 
919-01-1339 
919-01-3058 
919-01-3072 
921-1A 


921-1B 
921-2A 
921-2B 
921-3A 
921-3B 


921-10B 
921-11B 
921-12B 
921-13B 
921-14B 


921-15B 


921-20A 
921-20B 


921-23B 
921-24B 


921-29B 


921-30B 
921-31B 
921-32B 
921-33B 
921-34B 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


910X8 through 2057B142-4 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
921-35 102A 
921-35A 102A 
921-35B 102A 
921-36B 102A 
921-37B 102A 
921-38 102A 
921-38A 102A 
921-38B 102A 
921-39 102A 
921-39A 102A 
921-39B 102A 
921-40 102A 
921-40A 102A 
921-40B 102A 
921-43B 123A 
921-45B 102A 
921-46B 103A 
921-48B 123A 
921-49B 123A 
921-50B 123A 
921-51B 102A 
921-52B 102A 
921-53B 158 
921-54B 103A 
921-55B 161 
921-56B 161 
921-57B 161 
921-58B 161 
921-59B 107 
921-60B 128 
921-61B 124 
921-62B 107 
921-63B 107 
921-64B 107 
921-65B 126 
921-66B 126 
921-67B 102A 
921-68B 102A 
921-69B 158 
921-70B 159 
921-71B 103A 
921-72B 108 
921-73B 123A 
924-2209 172 
924-16598 102A 
924-17945 121 
930X1 123A 
930X2 123A 
930X3 123A 
930X4 108 
930X5 108 
930X6 126 
930X7 102A 
930X8 102A 
930X 9 102A 
930X10 102A 
935-1 123A 
936-10 116 
955-1 160 
955-2 160 
955-3 160 
964-16598 126 
964-16599 104 
964-17142 102 
964-17443 116 
964-17444 123A 
964-17887 104 
964-19862 102A & 

103A(CP 

964-19863 102 

964-19864 102A 
964-19865 116 
964-2073B 123A 
964-20739 129 
964-21866 116 
964-22009 172 
965T1 102 
972D7 116 
977-1 177 
977-2B 116 
987T1 102 
988T1 102 
989T1 102 
990T1 102 
991-00-1172 177 
991-00-1172-1 177 
991-00-1219 123A 
991-00-1221 102A 
991-00-1222 102A 
991-00-1449 117 
991-00-1449-1 117 
991-00-2232 123A 
991-00-2298 123A 
991-00-2356 123A 
991-00-2356/K 123A 
991-00-2440 117 
991-00-2440-1 117 
991-00-2440-2 117 
991-00-2873 123A 
991-00-2888 128 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
991-00-3144 123A 
991-00-3304 123A 
991-00-7776 116 
991-00-8393 123A 
991-00-8393M 123A 
991-00-8394 123A 
991-00-8394A 123A 
991-00-8394AH 123A 
991-01-0098 159 
991-01-1216 121 
991-01-1217 158 
991-01-1219 123A 
991-01-1220 123A 
991-01-1221 102A 
991-01-1222 102A 
991-01-1223 102A 
991-01-1224 102A 
991-01-1225 159 
991-01-1305 128 
991-01-1306 123A 
991-01-1312 123A 
991-01-1316 107 
991-01-1318 123A 
991-01-1319 159 
991-01-1706 133 
991-01-3044 123A 
991-01-3055 133 
991-01-3057 123A 
991-01-3058 159 
991-01-3063 130 
991T1 102 
992-00-1192 104 
992-00-2271 130 
992-00-2298 123A 
992-00-3139 130 
992-00-3144 123A 
992-00-3172 124 
992-00-8870 121 
992-00-8890 179 
992-01-1216 121 
992-01-1218 121 
992-531-01 166 
992T1 02A 
992-00271 130 
992-008-890 121 
1000-17 109 
1000-25 703 
1001 102A 
ΗΠΙΑ ΙΑΝ 126 
1001(Juliette)* 123A 
1001 Juliette * 102A 
1001(Juliette)* 107 

1002 102A 
1002(E.F.Johnson) 102A 
1002(Juliette)* 126 
1002 re ies 102A 
1002(Juliette)* 107 
1002 A(Juliette)* 107 
1003 102A 
1003(E.F.Johnson 102A 
1003(Juliette)* 126 
1003(Juliette)* 123A 
1003(Juliette)* 102A 
1004 123 


1004(Juliette)* 102A 
1004(Ju ο, 108 


ντος 158 
1004 108 
100450537) 123A 
100 23A 


1005(Juliette)* 102A 
1005 (Juliette 


Rectifier) 116 
1009 (Junette 
Diode 109 
1005 AET is) 136 
1005 102 
1903(25c537 123A 
1006(Juliette)* 102A 


1006 (Juliette Rectifier) 116 


1006 (Juliette 
Rectifier) 116 
100 CJulietieh 123A 
1007(Juliette)* 126 
1007 (Juliette Rectifier) 116 


1007 (Juliette 


Diode) 109 
1007-17 02A 
ο B405) 158 
100 128 


1008(E.F.Johnson) 123A 
1008(Juliette)* 110MP 


1008 Juliette)* 126 
1009 (E.F. i ή, 102A 
1009 (Juliette-Diode 109 


1009 (Juliette- 
Rectifier) 116 
1010 140 
1010(Juliette)* 116 
1010-17 191 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
IOilWO-6¢ 110MP 
1011(VO-6C) 116 
1012-17 109 
1014 116 
1015 145 
1016-17 161 
1020 116 
1020-17 123A 
1021-17 102 
1023-17 102 
1024 116 
1024-17 104 
1027 146 
1030 159 
1030-17 109 
1031-17 156 
1032 102 
1033 142 
1033-1 126 
1033-2 126 
1033-3 126 
1033-4 126 
1033-5 102 
1033-6 103 
1033-7 102 
1033-8 116 
1033-17 116 
1034 158 
1034-17 123A 
1035 158 
1036 158 
1040 116 
1044 116 
1050 116 
1052-17 102A 
1057-17 102A 
1060 116 
1070 125 
1080 125 
1084 125 
1090 125 
1095J2F 116 
1096J2F 116 
1102 134 
1102-17 158 
1103 134 
1104 135 
1105 136 
1110 140 
1115 145 
1118-17 177 
1120-17 177 
1121-17 116 
1123(Juliette) 116 
1124 121 
1124A 121 
1124B 121 
1124C 104 
1127 146 
1128-17 102A 
1133 147 
1138 116 
1139-17 116 
1140-17 102A 
1145 100 
1145-17 102A 

146 100 
1148-17 158 
1192 102 
1210-17 108 
1212 (Ross) 177 
1214 159 
1227-17 123A 
1228-17 123A 
1241-719 126 
1241A 102 
1248 102A 
1263A 116 
1272 123A 
1277-17 102A 
1316-17 102A 
1317-17 102A 
1320 102 
1329 102 
1330 102 
1340 100 
1349-17 103 
1350 100 
1360 102 
1362-17 102A 
1364-17 102A 
1371-17 103A 
1373-17 107 
1374-17 123A 
1390 100 
1396 101 
1400 100 
1405-17 116 
1410 100 
1414-179 130 


1476-17 
1488(Sears) 


1493-17 


1558-17 


1712-17 
1714-0402 
1714-0405 


1714-0602 
1714-0605 
1714-0802 
1714-0805 
1714-1002 


1714-1005 
1723-0405 
1723-0410 
1723-0605 
1723-0610 


1723-0805 
1723-0810 
1723-17 

1723-1005 
1723-1010 


1723-1205 
1723-1210 
1723-1405 
1723-1410 
1723-1605 


1723-1610 
1723-1805 
1723-1810 
1751-17 
1761-17 


1763-0415 
1763-0420 
1763-0425 
1763-0615 
1763-0620 


1763-0625 
1763-0815 
1763-0820 
1763-0825 
1763-1015 


1763-1020 
1763-1025 
1763-1215 
1763-1220 
1763-1225 


1763-1415 
1763-1420 
1763-1425 
1777-17 
1778-17 


1789-17 
1792-17 
1799-17 
1800-17 
1804-17 


1806-17 
1827-17 
1840-17 
1841-17 
1843-17 


1844-17 
1845-17 
1846-17 
1848-17 
1849R 


1854-0003 
1858 
1858A 


1859-14 
1859-16 


1859-17 
1867-17 
1951-17 
1952-17 
1954-17 


1955-17 
1956-17 
1966-17 
1968-17 
1969-17 


116(2) 
123A 
1 


152 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
1970-17 116 
2001 (E.F.Johnson) 152 
d F.Johnson) 121 
2007 121 
SOL 184 
2012(E.F.Johnson) 102A 
2015-00 126 
2015-1 130 
2015-2 130 
2015-3 130 
2020 160 
2020-00 126 
2021 160 
2021-00 126 
2026 123A 
2026-00 123A 
2027 116 
2028 108 
2028-00 108 
2039-2 101 
2052 116 
2057A2-81 124 
2057A2-84 124 
2057A2-87 123A 
2057A2-113 123A 
2057A2-145 123A 
2057A2-146 123A 
2057A2-147 102A 
2057A2-148 102A 
2057A2-180 161 
2057A2-181 161 
2057A2-185 161 
2057A2-187 161 
2057A2-193 161 
2057A2-195 161 
2057A2-196 161 
2057A2-197 161 
2057A2-198 159 
2057A2-199 128 
2057A2-200 106 
2057A2-201 108 
2057A2-202 161 
2057A2-203 106 
2057A2-204 161 
2057A2-205 160 
2057A2-206 102 
2057A100-14 103A & 

158(CP 

2057A100-15 15 

2057A100-21 102A 
2057B2-4 102 
2057B2-14 108 
2057 B2-23 102A 
2057B2-28 102A 
2057 B2-29 102A 
2057 B2-32 102 
2057B2-34 102 
2057B2-35 126 
2057B2-37 126 
2057B2-38 123A 
2057B2-41 126 
2057 B2-42 126 
2057B2-43 102 
2057B2-44 102 
2057 B2-45 102 
2057 B2-46 103 
2057B2-47 124 
2057B2-48 126 
2057B2-49 102 
2057B2-50 126 
2057B2-51 126 
2057B2-57 102 
2057B2-58 124 
2057B2-59 123 
2057B2-60 126 
2057B2-61 158 
2057 B2-62 123A 
2057B2-63 123 
2057B2-64 108 
2057B2-65 126 
2057 B2-66 126 
2057B2-67 126 
2057B2-68 126 
2057B2-70 126 
2057B2-71 126 
2057B2-72 102 
2057B2-73 123 
2057B2-77 126 
2057B2-78 102 
2057B2-79 126 
2057B2-80 126 
2057 B2-81 126 
2057B2-83 102 
2057B2-84 124 
2057B2-85 108 
2057B2-86 102 
2057B2-87 108 
2057B2-88 126 
2057B2-89 160 
2057B2-90 160 


*Juliette uses the same part number for different types—Check application of ECG Replacement Number listed. 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2057B2-93 160 
2057B2-94 102A 
2057 B2-97 123A 
2057B2-99 102A 
2057B2-101 107 
2057B2-102 107 
2057 B2-103 108 
2057B2-104 126 
2057B2-105 126 
2057B2-108 108 
2057B2-109 108 
2057B2-110 108 
2057B2-111 108 
2057B2-112 108 
2057B2-113 123A 
2057B2-114 107 
2057 B2-115 107 
2057 B2-116 107 
2057B2-117 107 
2057B2-118 126 
2057B2-119 108 
2057B2-120 108 
2057B2-121 123A 
2057 B2-122 123A 
2057 B2-123 123A 
2057B2-124 102A 
2057B2-125 107 
2057B2-127 108 
2057B2-128 108 
2057B2-129 102A 
2057B2-130 123A 
2057B2-133 121 
2057B2-134 127 
2057B2-135 102A 
2057B2-136 127 
2057B2-137 102A 
2057B2-138 161 
2057B2-139 161 
2057B2-140 154 
2057B2-141 126 
2057B2-142 102A 
2057 B2-143 107 
2057B2-149 160 
2057 B2-150 153 
2057B2-151 152 
2057 B2-152 123A 
2057 B2-153 123A 
2057 B2-154 123A 
2057B2-155 123A 
2057 B2-157 160 
2057 B2-158 160 
2057 B2-159 160 
2057 B2-162 108 
2057 B2-192 161 
2057 B206 102A 
2057 B-3 ez Y: 
2057B45-14 102 
2057B100-1 102A 
2057B100-3 102A & 

103A (CP) 
2057B100-5 102A & 

i 
2057B100-7 102 
2057B100-8 102A 
2057B100-9 102A 


2057B100-11 131 
2057B100-12 108 
2057B100-13 102A 
2057B100-16 130MP 
2057B100-17 128 


2057B101-4 123A 
2057B102-4 123A 
2057B103-4 123A 
2057B104-8 154 
2057B105-12 128 
2057B106-12 159 
2057B107-8 128 
2057B108-6 159 
2057B109-9 128 
2057B110-9 129 
2057B111-9 128 & 
τω 
2057B112-9 12 
2057B113-9 128 
2057B114-9 129 
2057B115-9 129 
2057B116-9 129 
2057B117-9 123A 
2057B118-12 123A 
2057B119-2 123A 
2057B120-12 123A 
2057B121-9 129 
2057B122-9 129 


2057B123-10 124 
2057B124-10 121 


2057B125-9 123A 
2057B126-12 128 
2057B129-9 128 
2057B141-4 123A 
2057B142-4 123A 


39 


2057 B143-12 through 7710-1 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2057 B143-12 123A 
2057B144-12 128 
2057B145-12 129 
2057B146-12 123A 
2057B147-12 159 
2057B149-12 133 
2057B105-12 132 
2057B151-6 123A 
2057 B152-12 123A 
2057B153-9 128 
2057B155-10 175 
2057 B156-9 128 
2057B157-9 162 
2057B158-10 175 
2057 B159-12 159 
2057 B163-12 129 
2057B168 102A 
2057B169 102A 
2057B170 102A 
2057B175-9 162 
2057B186 160 
2058 126 
2060-024 116 
2061A45-47 102 
2061B45-14 158 
2064 ο... 123Α 
2090 (Crown 154 
2093A38-10 109 
2093A38-13 116 
2093A38-21 109 
2093A38-22 110MP 
2093A38-23 102 
2093A38-24 128 
2093A41 109 
2093A41-40 102 
2093A41-41 102 
2093B4-6 116 
2092B11-21 110MP 
2093B38-4 177 
2093B38-14 116 
2093B41-6 116 
2093B41-8 116 
2093B41-9 116 
2093B41-10 116 
2093B41-11 109 
2093B41-12 116 
2093B41-18 116 
2093B41-20 116 
2093B41-21 116 
2093B41-22 116 
2093B41-24 139 
2093B41-28 116 
2093B41-29 110MP 
2093B41-33 174 
2093B41-35 116 
2093B41-37 116 
2102 116 
2102-010 109 
2102-014 116 
2102-017 116 
2102-025 109 
2102-028 109 
2102-074 116 
2106-119 102A 
2106-120 160 
2106-121 102A 
2106-122 102A 
2106-123 102A 
2106-124 109 
2152 116 
2206 116 
2243 121 
2252 116 
2263 123A 
2295 152 
2302 116 
2309 139 
2400-23 116 
2400-27 116 
2402 116 
2402-453 102A 
2402-454 102A 
2402-455 102A 
2402-456 131 
2402-457 102A 
2402-459 109 
2402-461 116 
2402-462 116 
2402-463 116 
2405-453 102A 
2405-454 102A 
2405-455 102A 
2405-456 102A 
2405-457 102A 
2405-458 109 
2405-459 116 
2405-462 116 
2405-463 116 
2408-326 102A 
2408-328 102A 


40 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2408-329 158 
2408-330 109 
2408-331 116(2) 
2417 124 
2427 (RCA) 108 
2434 (RCA) 710 
2443 (RCA 123A 
2444 (RCA 124 
2445 108 
2445 (RCA) 711 
2446 (RCA 123A 
2447 (RCA 123A 
2448 (RCA 159 
2450 CA) 108 
2473 (RCA 108 
2474 (RCA 154 
2475 (RCA 123A 
2476 (RCA 108 
2477 (RCA 108 
2478 126 
2478A 126 
2478B 126 
2482 (RCA) 129 
2487B 160 
2488 126 
2488A 126 
2489 126 
2489A 160 
2490 102A 
2490A 102A 
2491 124 
2491A 124 
2491B 124 
2494 (RCA 127 
2495 (RCA 123A 
2496 (RCA 127 
2500 (RCA 127 
2502 (RCA 102A 
2546 (RCA 123A 
2584 123 
2603-180 102A 
2603-181 102A 
2603-182 102A 
2603-183 126 
2603-184 123A 
2603-186 109 
2612 102A 
2620 154 
2633 ORCAS 108 
2634 (RCA 108 
2636 108 
2700 160 
2703-384 102A 
2703-385 102A 
2703-386 102A 
2703-387 176 
2703-388 158 
2703-389 109 
2703-390 116(2) 
2704-384 102A 
2704-385 102A 
2704-386 102A 
2704-387 158 
2704-388 109 
2704-389 116 
2762 116 
2763 116 
2766 116 
2774 135 
2777 116 
2779 116 
2780 121 
2780-3 121MP 
2780-4 121 
2780-5 121 
2781 102 
2784 116 
2786 116 
2787 123A 
2789 109 
2791 126 
2794 116 
2795A 139 
2796 109 
2797 160 
2798 159 
2799 126 
2802 125 
2900-007 108 
2901-010 121 
2904-008 121 
2904-016 126 
2904-029 126 
2904-033 108 
2904-034 123 
2904-035 123 
3001A 116 
3002 108 
3008 ape 160 
3009 (E.F.Johnso 160 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
3010 (E.F.Johnson) 126 
3011 123A 
3011 (E.F Johnson 108 
3012 ipee 106 
3018 (E.F.Johnson 108 
3019 Re 126 
μα 
3069 (Arvin) 116 
3074A20 116 
3074A21 116 
3112 102A 
3113 123A 
3202-5H01 128 
3202-51-01 128 
3227-E 108 
3425 100 
3434 100 
3435 100 
3458 100 
usc W 
3502 (RCA 704 
3503 (RCA 124 
3504 (RCA) 160 
3505 109 
3505 Pet 123A 
3505 (Airline)  178MP 
3506 (RCA) 123A 
3506 143 
3507 (RCA) 102A 
3507 (Wards) 123A 
λα. 
3508 (Wards) 108 
3509 108 
3509 (Wards) 123A 
NE 
3511 Word 123A 
oaas E 
3512 Wara 132 
3512 (Wards) 132 
3513 (RCA) 123A 
sis Wares) is 
3514 (RCA) 127 
3514 (Wards) 123A 
3515 (RCA 121 
3516 (RCA 161 
3516 (Wards) 108 
3516 121 
3517 (RCA) 161 
3518 (REA 161 
3519 (RCA 123A 
3520 (RCA 124 
3523 {ΕΑ 129 
3524 (RCA 108 
3525 RER 123A 
3526 (RCA 123A 
3527 REA 108 
3530 RA 108 
3532 (RCA) . 123A 
3532-1 128 
Ea - 
3534 (RCA) 160 
3535 (RCA) 161 
3536 (RCA) 123A 
3537 (RCA 108 
3538 (RCA 123A 
3539 (RCA 108 
3540 (RCA 159 
3541 (RCA 123A 
3543 (RCA 123A 
3544 (RCA 128 
3545 (RCA 154 
3546 (RCA 123A 
3547 (RCA 154 
3548 (RCA 123A 
3549 (RCA 159 
EOM M 
3551A (RCA) 123A 
3551A GRN 126 
3551A BLU 126 
SS) d 

ο 154 
3554 (RCA) 123A 
3555 (RCA 124 
3556 (RCA 123A 
3558 (RCA 123A 
3559 (RCA 159 
3560 (RCA 123A 
3561 (RCA 123A 
3562 (RCA 159 
3563 (RCA 159 
3564 (RCA 162 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
3565 124 
3565 (RCA) 128 
3566 124 
3566 ελ) 128 
3567 (RCA 124 
3568 (RCA) 108 
3568 tus rds) 108 
3569 (RCA) 23A 
3570 (RCA 159 
3571 (RCA 123A 
3572 (RCA 123A 
3574 (RCA 159 
3577 100 
3576 (REA 108 
3577 (RCA 123A 
3579 (RCA) 161 
3581 (RCA 159 
3582 (RCA 154 
3583 (RCA 127 
3584 (RCA 124 
3589 (RCA) 102A 
3590 129 
3590 (RCA) 102A 
3591 128 
3591 (RCA) 102A 
3597 (RCA) 179 
3600 102 
3601 123A 
3601 (RCA) 128 
3607 101 
3609 101 
3613-3 (CAS 191 
3616-1 (RCA 129 
3682 (RCA) 160 
3693 (Arvin) 108 
3700-153 116 
3701 137 
3702 137 
3703 137 
3704 137 
3714H1 130 
3746 100 
3819 (RCA) 132 
3851 126 
3852 100 
3907 102 
3907 (2N404A) 126 
3961 126 
3970 100 
3999 123A 
4004 (E.F Johnson 128 
4005 (E.F Johnson 128 
4006 esie 128 
4008 (E.F Johnson 128 
4013 159 
4021 123A 
4022 123A 
4057 123A 
4066 123A 
4085 123A 
4086 159 
4087 159 
4126 (E.F.Johnson) 159 
4167 (Airline) 161 
4247 104 
4309 (Airline) 123A 
4310 (RCA) 5 159 
4312 (RCA) 124 
4313 102 
4315 102 
4331 121 
4347 104 
4348 102 
4349 102 
4363 126 
43630RN 126 
4363GRN 126 
4363BLU 126 
4363WHT 126 
4364 126 
4365 126 
4366 126 
4367 126 
4368 160 
4398 102 
4442 159 
4450 102 
4451 100 
4454 126 
4456 126 
4457 126 
4459 127 
4462 102 
4463 121 
4464 123 
4465 123 
44660RN 102 
4468BRN 102 
4469RED 102 
4470 123 


4470-32 


4470-33 
44710RN 


4471YEL 
4472GRN 


4473-5X 


4473-6 
4473-7 
4473-8 
4473-9 
4473-11 


4475GRN 
4476BLU 


4545BLU 
4545WHT 


4552 
4553BRN 
4553RED 
45530RN 
4553YEL 


4553GRN 


45 

4582BRN 
4583RED 
4584GRN 


4597RED 
4597GRN 
4603 
4604 
4605 


4605RED 
4607 
4608 
4619RED 
4620GRN 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
4715 130 
4722RED 121 
47220RN 121 
4722YEL 121 
4722GRN 121 
4722BLU 121 
4722PUR 121 
4727 121 
4728 151 
4729 179 
4730 121 
4732 123A 
4733 123A 
4734 123A 
4737 123A 
4745 159 
4756 161 
4765 123A 
4768 123A 
4789 107 
4800-200 102A 
4800-221 102A 
4800-222 102A 
4800-223 131MP 
4800-224 507 
4801-00154 177 
4801-00628 109 
4801-00629 109 
4801-00801 139 
4801-1100-011 121 
4802-00002 108 
4802-00003 123A 
4802-00004 159 
4802-00005 130 
4802-00006 123A 
4802-00007 128 
4815 159 
4819 154 
4820 108 
4821 108 
4822-130-30192 116 
4822-130-30256 116 
4822-130-30259 116 
4822-130-30261 167 
4822-130-30264 135 
4822-130-30281 109 
4822-130-30287 138 
4822-130-30301 109 
4822-130-30312 109 
4822-130-40095 158 
4822-130-40096 103A 
4822-130-40184 123A 
4822-130-40212 155 
4822-130-40213 131 
4822-130-40214 107 
4822-130-40215 107 
4822-130-40216 107 
4822-130-40233 104 
4822-130-40235 102A 
4822-130-40252 160 
4822-130-40255 160 
4822-130-40311 107 
4822-130-40312 107 
4822-130-40313 107 
4822-130-40315 159 
4822-130-40317 107 
4822-130-40318 107 
4822-130-40319  103A& 

158(CP) 
4822-130-40333 107 
4822-130-40348 159 
4822-130-40349  131& 

155(6P) 
4822-130-40356 128 
4822-130-40385 160 
4822-130-40441 160 
4822-130-40456 158 
4822-130-40477 106 
4825 107 
4826 108 
4828-4 109 
4837 108 
4838 154 
4839 123A 
4840 123A 
4841 123A 
4842 123A 
4843 154 
4844 159 
4845 108 
4850 141 
4851 107 
4851 141 
4852 123A 
4853 154 
4854 123A 
4855 108 
4857 108 
4858 147 
4872 124 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
4882 130 
4888A 121 
4888B 121 
5085 160 
5093 108 
5096 132 
5122 142 
5124 145 
5130 146 
5132 147 
5139 149 
5142 150 
5145 151 
5222 142 
5224 145 
5226-1 159 
5226-2 123A 
5230 146 
5232 147 
5239 149 
5242 150 
5245 151 
5253 104 
5416 116 
5508 134 
5510 134 
5512 135 
5513 135 
5514 136 
5515 139 
5519 137 
5520 140 
5522 142 
5524 145 
5530 146 
5766-25 102 
5847 ud 184 
6008 (E.F.Johnso 160 
6100 158 
6100-35 158 
6151 (RCA) 128 
6154 126 
6155 126 
6158 108 
6162 126 
6181-1 154 
6313 160 
6440 102 
6445 100 
6452 102 
6507 (Airline) 108 
6629 116 
6629-A05 116 
6651-486 128 
6990 160 
7005G(Lowrey) 123A 
7122 108 
7123 108 
7124 108 
7125 108 
7126 108 
7127 108 
7128 108 
7129 123A 
7131 108 
7132 108 
7133 108 
7134 108 
7172-54 105 
7209A 120 
7213 116 
7214 108 
7214 (Lowrey) 130 

215 108 
7216 108 
7217 108 
7218 108 
7219 108 
7220 108 
7221 108 
7253 (Lowrey) 154 
7398-6117P1 108 
7398-6118P1 132 
7398-6119P1 123A 
7425 108 
7426 108 
7427 108 
7428 108 
7429 123A 
7430 123A 
7431 123A 
7432 123A 
7433 123A 
7510 125 
7516 123A 
7702-1A 125 
7704-1 125 
7706-1 125 
7708-1 125 
7710-1 125 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
7711-1 125 
7712-1 125 
7713-1 125 
7810 108 
7811 108 
7812 108 
7813 108 
7814 108 
7815 108 
7816 123A 
7817 123A 
7818 123A 
8000-00004-060 109 
8000-00004-061 177 
8000-00004-062 177 
8000-00004-063 109 
8000-00004-064 177 
8000-00004-065 139 
8000-00004-067 116 
8000-00004-068 116 
8000-00004-079 123A 
8000-00004-080 133 
8000-00004-081 132 
8000-00004-082 123A 
8000-00004-085 123A 
8000-00004-086 103A 
8000-00004-185 186 
8003-114 123A 
8003-115 116 
8005 (Penncrest) 181 

05 159 
8500-201 102A 
8500-202 102A 
8500-203 102A 
8500-204 131 
8500-206 116 
8540 159 
8867 159 
9348-3 116 
9367-1 128 
9390 102 
9391 102 
9502 i^ 
9513 
9600 123A 
9650-001 116 
9973 135 
9974 137 
10003 181 
10031 113 
10032 102A 
10036 102A 
10037 102A 
10038 102A 

10039 102A 
10100 125 
10909 116 
11252 109 
11746 116 
12112-C 123A 
12112-D 123A 
12112-E 123A 
12112-F 123A 
12163 104 
12178 104 
12180 126 
12429 (Heathkit) 118 
12536 130 
12538 175 
12539 184 
12546 154 
12550 156 
12593 123A 
12594 159 
12602 116 
12634 116(3) 
12720 116 
12736 116 
12746 116 
12768 116 
12786 116 
12788 116 
12803 116 
12808 109 
12837 116 
12850 109 
12888 159 
13782 116 
14027 116 
14303 123A 
15009 102A 
15024 121 
15027 121 
15027 (Diode) 109 
15809-1 123 
15810-1 123 
15835-1 123 
15840-1 123A 
15841-1 123A 
15927 104 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


7711-1 through 71488-5 


ECG 


Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
16598 102 
16599 121 
16958 102 
16959 121 
17002 116 
17047-1 102 
17142 102 
17143 102 
17144 123 
17443 116 
17444 123 
17887 121 
17945 121 
18109 102 
18310 124 
18493 126 
18509 123A 
18529 100 
18530 102 
18540 160 
18541 160 
18555 123A 
18601 102 
18611 102 
18731 102 
19278 124 
19420 108 
19645 123A 
19865 116 
20738 123 
20739 129 
22008 159 
22158 123A 
25201-001 109 
25202-002 116 
25211-200 138 
25651-033 102A 
25655-055 102A 
25655-056 102A 
25661-020 121 
25762-010 154 
25762-012 154 
28287 109 
30201 158 
30202 158 
30203 121 
30204 102 
30206 102 
30207 102 
30208 100 
30208-1 102A 
30208-2 102 
30210 123 
30211 121 
30213 126 
30214 126 
30215 126 
30215 (RCA) 121 
30216 102 
30216 (RCA) 121 
30217 126 
30218 102 
30218 (RCA) 160 
30219 123 
30221 126 
30222 126 
30223 126 
30224 123 
30226 123 
30227 123A 
30228 123A 
30229 123A 
30230 126 
30231 100 
30234 124 
30235 123A 
30238 160 
30239 160 
30240 160 
30241 123A 
30242 123A 
30243 123A 
30244 102 
30245 124 
30246 121 
30246A 121 
30247 126 
30248 123 
30253 123A 
30254 175 
30256 175 
30257 124 
30259 123 
30268 123A 
30269 123A 
30270 159 
30271 185 
30272 184 
30273 160 
30274 126 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
30278 129 
30289 123A 
30290 159 
30291 128 & ἘΠΕ 
30292 10 

30293 102A 
30294 152 
30302 104 
30302 (RCA) 102A 
34022 121 
34118 160 
34119 100 
34174 116 
34201 156 
34219 100 
34220 100 
34221 100 
34298 121 
34315 121 
34342 160 
34389 160 
34394 116 
34424 506 
34425 121 
34553 160 
34715 104 
35004 108 
35044 121 
35045 102 
35084 104 
35144 121 
35168 126 
35169 160 
35170 160 
35201 104 
35219 142 
35231 121 
35260 104 
35287 116 
35287A 116 
35289 116 
35306 116 
35349 121 
35449 108 
35452-2 158 
35454 102 
35454-1 158 
35454-2 158 
35454-3 158 
35500 116 
35590 102A 
35628 102A 
35677 102A 
35678 102A 
35728 121 
35815 160 
35816 102A 
35817 102A 
35818 126 
35819 158 
35820 102 
35820-1 158 
35820-2 158 
35820-3 158 
35824 102A 
35885A 121 
35885B 121 
35950 102 
35951 121 
35952 102 
35953 102 
35954 102 
35955 102 
36201 116 
36212 108 
36212V1 108 
36303 121 
36304 121 
36304-4 121 
36395 121 
36477 121 
36503 (Aircastle) 116 
36508 109 
36534 102 
36535 117 
36537 117 
36539 142 
36549 116 
36554 116 
36555 116 
36557 102 
36558 102 
36559 126 
36560 126 
36563 126 
36564 116 
36577 129 
36578 108 
36579 128 
36580 123A 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
36581 108 
36582 132 
36634 124 
36816 100 
36847 108 
36896 104 
36910 121 
36917 108 
36918 108 
36919 108 
36920 123A 
36921 123A 
37126-1 116 
37278 160 
37279 103A 
37383 108 
37384 108 
37464 123A 
37549 102A 
37550 102A 
37551 102A 
37552 103A 
37584 124 
37585 123 
37680 116 
37694 128 
37730 124 
37800 128 
37884 123A 
37987 116 
38091 158 
38174 116 
38175 103 
38176 102 
38177 102 
38178 123 
38207 108 
38208 108 
38209 100 
38785 108 
38786 108 
38787 161 
38788 123A 
38789 128 
38920 108 
38921 108 
39458 184 
39750 (Ortronics) 184 
40004 160 
40005 160 
40006 160 
40022 104 
40024 116 
40024VM 116 
40034 102A 
40034-1 102A 
40034-2 102A 
40034-3 102A 
40034VM 102A 
40035 102A 
40035-1 102A 
40035-2 102A 
40035-3 102A 
40036 102A 
40036-1 102A 
40036-2 102A 
40036-3 102A 
40037 103A 
40037-1 103A 
40037-2 103A 
40037-3 103A 
40037VM 103A 
40038 102A 
40038-1 102A 
40038- 102A 
40038-3 102A 
40038V M 102A 
40050 104 
40051 121 
40051-2 121 
40053 128 
40080 128 
40081 128 
40082 128 
40084 123A 
40113 123A 
40115 123A 
40143 116 
40217 123A 
40218 123A 
40219 123A 
40220 123A 
40221 123A 
40222 123A 
40231 161 
40232 161 
40233 161 
40234 161 
40235 161 
40236 161 


40459 


154 


40631 


44465-3 
44465-4 


44967-2 


45495-2 
46140-2 
46287-4 
46490-2 
46590-2 


46591-2 
46592-2 
46593-2 
46631-2 
46774-1 


46775-2 
46776-2 
47126 


47126-003 


47126-1 


47126-1A 
47126-2 
47126-3 
47126-3A 
47126-4 


47126-4A 
47126-6 
47126-7 
47126-8 
47126-9 


47126-10 
47394-2 
47645-2 
47737-2 
48287 


48287-4 
48385-2 
48937-2 
48939-2 
49058-2 


49138-2 
49139-2 
49341 

50137-2 
50447-4 


121 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
50505-01 109 
50745-01 116 
50745-02 116 
50745-03 156 
50745-04 156 
50745-05 156 
50745-06 116 
50745-07 116 
50745-08 116 
50957-03 108 
51194 128 
51194-01 128 
51194-02 128 
51194-03 128 
51213 123A 
51213-01 123A 
51213-02 123A 
51213-03 123A 
51213-2 123A 
51428-01 123A 
51429-02 123A 
51429-03 123A 
51429-3 123A 
51441 123A 
51441-01 123A 
51441-02 123A 
51441-03 123A 
51442 123A 
51442-01 123A 
51442-02 123A 
51442-03 123A 
51545 123A 
51547 123A 
51650 121 
53092-1 109 
53099-1 116 
53099-3 116 
57000-5452 108 
57000-5503 123 
59395 (RCA) 109 
59625-1 159 
59625-2 159 
59625-3 159 
59625-4 159 
59625-5 159 
59625-6 159 
59625-7 159 
59625-8 159 
59625-9 159 
59625-10 159 
59625-11 159 
59625-12 159 
59840-1 109 
59844-1 116 
59844-2 125 
59844-3 117 
61003-4 158 
61436 156 
64071-1 102 
65804-62 160 
65804-63 102A 
66682-42 116 
67193-82 100 
67193-85 102 
67802 108 
68177 116 
68177A 116 
68504-62 160 
68504-63 102A 
68504-76 109, 110 
68504-77 109 
68504-78 116 
68895-13 102 
69107-42 126 
69107-43 160 
69107-44 126 
69107-45 102 
69213-78 116 
70231 108 
70398-1 123A 
70434 121 
70511 123A 
70581-1 177 
71119-2 109 
71193-2 102A 
71226-1 123A 
71226-2 123A 
71226-3 123A 
71226-4 123A 
71226-5 123A 
71226-15 123A 
71411-1 141 
71411-2 142 
71447-1 128 
71447-3 128 
71448-1 121 
71449 156 
71467-1 109 
71488-4 121 
71488- 121 


71488-6 through 126711 


To Be 
Replaced 


71488-6 
71686-4 
71686-5 
71687-1 
71748-1 


71779 
71794 
72036 
72041 
72053 


72058 


72151 
72151(Rectifier) 
72152 

72193 
75960CH 

L ΗΝ 


80816VM 


80817VM 
80818VM 
82716 
83008 
84001 


84001A 


93005 


42 


ECG 


Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
93006 116 
93007 116 
93011 116 
93012 116 
93022 116 
93022A 116 
93023 116 
93027 117 
93028 116 
93030 140 
94000 102A 
94001 102A 
94002 102A 
94003 158 
94004 104 
94005 158 
94006 102A 
94007 160 
94008 102A 
94009 158 
94010 179 
94013 160 
94014 102A 
94015 102A 
94016 102A 
94017 158 
94018 158 
94019 158 
94020 158 
94021 158 
94022 158 
94023 103A 
94024 121 
94025 121 
94026 121 
94027 123A 
94028 160 
94029 103A 
94032 179 
94033 160 
94034 121 
94035 160 
94036 160 
94037 159 
94037 (EICO) 102A 
94038 126 
94038 (EICO) 102A 
94039 102A 
94040 121 
94041 128 
94042 128 
94043 128 
94044 108 
94047 123A 
94048 123A 
94049 175 
94050 128 
94051 128 
94051 (EICO) 154 
94052 128 
94063 129 
94064 129 
94065 130 
94066 128 
94070 128 
94094 175 
95000 109 
95002 109 
95003 177 
95004 109 
95007 109 
95014 109 
95015 116 
95015 (EICO) 177 
95016 117 
95017 109 
95018 109 
95101 160 
95102 160 
95103 160 
95107 160 
95108 160 
95110 160 
95111 160 
95112 101 
95113 101 
95114 101 
95115 101 
95116 126 
95117 101 
95118 126 
95119 126 
95120 126 
95120A 100 
95121 160 
95122 126 
95123 126 
95124 126 
95125 108 
95126 108 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
95127 108 
95128 108 
95129 108 
95130 108 
95131 108 
95201 102 
95202 103 
95203 102 
95204 102 
95208 102 
95209 102 
95211 101 
95212 102 
95213 102 
95214 102 
95216 123 
95216YEL 123 
95216RED 123 
95217 102 
95218 102 
95219 102 
95220 128 
95221 123 
95222-1 102 
95222-2 103 
95223 123A 
95224-1 102A 
95224-2 103A 
95225 123 
95226-003 129 
95226-004 128 
95226-1 128 
95226-2 123 
95226-3 129 
95226-4 128 
95227 159 
95228 133 
95231 133 
95232 159 
95233 128 
95250 121 
95250-1 121 
95251 121 
95252 124 
95252-1 124 
95252-2 124 
95252-3 124 
95252-4 124 
95257 104MP 
95258-1 152 
95258-2 153 
95296 172 
95298 704 
9861B-43 109 
99101 126 
99102 126 
99103 160 
99104 160 
99105 160 
99106 160 
99107 160 
99108 160 
99109-1 123 
99109-2 123 
99120 126 
9912 126 
992 


01 102A 
99201-110(RCA) 113 
99202 102A 


99203 102A 
99203-6 (RCA) 116 
99204 102A 
99205 102A 
99206-1 123A 
99206-2 123A 
99207-2 123A 
99217 102 
99218 102 
99250 121 
99252 124 
99252-1 124 
99252-2 124 
99252-2 157 
99252-3 124 
99252-4 152 
100412 116 
100471 113 
100520 116 
100581 113 
100617 116 
100624 116 
100678 126 
100693 102A 
100844 109 
101078 160 
101087 160 
101089 126 
101154 177 
101403 116 
101434 108 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
101435 128 
101678 101 
101973 102A 
101974 102A 
103318 116 
103443 101 
103872 113 
104009 160 
104059 160 
104080 103A 
104081 116 
104152 109 
104213 116 
104273 116 
105064 120 
105517 109 
106379 117 
107268 115 
107540 116 
107628 115 
107729 112 
109328 113 
109474 113 
110043 116 
110263 101 
110351 146 
110388 116 
110494 102A 
110495 103A 
110496 116 
110515 121 
110610 109 
110629 116 
110636 116 
110669 128 
110697 108 
110699 128 
110873 116 
110957 102A 
110958 103A 
110959 102A 
111086 116 
111117 160 
111118 160 
111207 109 
111278 128 
111303 123A 
111313 160 
111516 116 
111605 109 
111642 116 
111776 116 
111820 116 
111954 160 
111955 160 
111956 160 
111957 102A 
111958 103A 
111959 102A 
112017 116 
112018 116 
112296 160 
112297 102A 
112329 116 
112329(Amphenol) 177 
112330 109 
112355 108 
112356 123A 
112357 123A 
112358 123A 
112359 123A 
112360 128 
112361 128 
112363 181 
112363 130 
112520 123A 
112521 123A 
112522 123A 
112523 123A 
112524 109, 110 
112525 128 
112526 109 
112528 109 
112529 109 
112529(Amphenol) 177 
112530 139 
112531 116 
112826 116 
113039 116 
113321 116(3) 
113348 123A 
113391 119 
113392 116 
113397 118 
113398 116 
113938 108 
113998 116 
114013 116(5) 
114267 108 
114525 108 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
115039 116 
115063 121MP 
115101 109 
115123 138 
115225 123A 
115227 160 
115228 160 
115229 160 
115268 121 
115269 121 
115275 126 
115281 121 
115282 121 
115283 121 
115284 121 
115527-1 175 
115559 116 
115559A 116 
115599 116 
115792 153 
115867 507 
115875 123A 
115910 108 
116021 (Sears) 177 
116048 109 
116050 110MP 
116052 116 
116054 116 
116068 127 
116072 126 
116073 108 
116074 123A 
116075 124 
116076 123A 
116077 123A 
116078 123A 
116078 (RCA) 159 
116079 108 
116080 108 
116081 154 
116082 108 
116083 108 
116084 100 
116084 (RCA) 129 
116085 123A 
116086 127 
116087 127 
116088 127 
116089 127 
116091 102A 
116092 123A 
116093 121 
116148 123 
116198 108 
116199 108 
116200 108 
116201 102A 
116202 160 
116203 102A 
116204 103A 
116205 102A 
116206 102A 
116207 160 
116208 160 
116209 160 
116279 124 
116284 129 
116314 112 
116588 123A 
116628 102A 
116683 160 
116684 160 
116685 102A 
116686 102A 
116687 103A 
116756 126 
116757 102A 
116875 123A 
116996 102A 
116997 102A 
116998 102A 
117145 116 
117145A 116 
117208 102A 
117209 102A 
117210 102A 
117616 100 
117617 100 
117618 160 
117658 160 
117659 109 
117724 126 
117725 160 
117726 160 
117727 102A 
117728 102A 
117730 110 
117823 108 
117824 126 
117867 158 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
118200 123A 
118244 116(4) 
11827 124 
118284 159 
118361 704 
118686 124 
118713 123A 
11882 108 
118825 116 
118873 116 
119013 160 
119414 108 
119526 126 
119554 108 
119555 108 
119556 108 
119557 108 
119594 140 
119596 177 
119597 177 
119609 704 
119635 123A 
119636 123A 
119650 124 
119662 112 
119719 174 (Use 

to-66 s 
119721 12 
119722 127 
119723 127 
119724 123A 
119725 123A 
119726 123A 
119727 158 
119730 159 
119822 128 
119823 161 
119824 161 
119825 161 
119919 109 
119982 123A 
119983 129 
120073 123A 
120074 123A 
120075 102A 
120144 102A 
120231 ye 
120481 12 
120482 123A 
120483 123A 
120503 116 
120504 142 
120544 116 
120545 102A 
120546 102A 
120818 173 
121151 102A 
121152 102A 
121153 100 
121154 100 
121180 156 
121243 121 
121244 127 
121467 159 
121468 116 
121655 123A 
121658 123A 
121659 159 
121660 123A 
121661 (RCA) 123A 
121661 128 & 129 
121662 123A 
121663 123A 
121664 123 
122129 116 
122166 109 
122199 704 
122243 102A 
122244 102A 
122517 108 
122518 108 
122519 123A 
122520 109 
122664 123A 
122665 123A 
122725 126 
122792 121 
122901 102A 
122902 107 
122904 107 
123274 123A 
123275 124 
123379 102A 
123429 108 
123430 108 
123431 108 
123511 126 
123702 EY 
123791 10 
123792 121 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
123804 116 
123805 102A 
123805(Diode) 177 
123806 102A 
123807 123A 
123808 123A 
123809 102A 
123877 102A 
123940 128 
123941 123A 
124047 159 
124097 126 
124098 116 
124412 108 
124623 107 
124624 107 
124625 160 
124626 102A 
124753 108 
124754 161 
124755 159 
124756 108 
124757 161 
124812 116 
125105 116 
125126 142 
125127 116 
125135 123A 
125137 108 
125138 108 
125139 123A 
125140 123A 
125141 123A 
125142 159 
125143 123A 
125144 161 
125261 112 
125263 108 
125264 108 
125329 107 
125330 126 
125389 123A 
125390 123A 
125397 177 
125471 116 
125475 123A 
125528 177 
125529 116 
125761 121 
125787 166 
125790 160 
125844 506 
125972 160 
125994 108 
125995 108 
126023 108 
126024 108 
126025 161 
126093 102A 
126093-1 102A 
126093-2 102A 
126093-3 102A 
126093-4 102A 
126131 116 
126138 124 
126148 116 
126150 123A 
126176 116 
126177 109 
126184 160 
126185 126 
126186 160 
126187 102A 
126188 124 
126276 102A 
126320 116 
126321 507 
126331 123A 
126334 123A 
126413 166 
126524 159 
126525 123A 
126526 123A 
126527 506 
126604 711 
126670 108 
126698 108 
126699 123A 
126700 159 
126701 123A 
126702 123A 
126703 128 
126704 123A 
126705 154 
126706 123A 
126707 159 
126708 123A 
126709 154 
126710 154 
126711 123A 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


126712 
126713 
126714 
126715 
126716 


126717 


126721 


126722 
126724 
126725 
126726 
126826 


126849 
126852 
126855 
126856 
126857 


126858 
126859 
126860 
126861 
126862 


126863 
126871 
126900 
126945 
127102 


127112 
127114 
127176 
127177 
127297 


127303 
127354 
127355 
127376 
127382 


127396 
127397 
127529 
127589 
127590 


127693 
127712 
127792 
127793 
127794 


127798 
127828 
127835 
127845 
127962 


127993 
128343 
128474 
128940 
129029 


129144 
129145 
129146 
129147 
129203 


129213 
129284 
129286 
129289 
129291 


129347 
129392 
129393 
129394 
129398 


129424 
129425 
129474 
129494 
129503 


129507 
129508 
129509 
129510 
129511 


129512 
129513 
129556 
129571 
129572 


129573 
129574 
129604 
129618 
129697 


129697 
129698 
129699 
129699 
129759 


ECG 
Replacement 


507 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
129839 126 
129871 710 
129899 128 
130096 148 
130139 159 
130380 142 
130474 188 
131139 191 
131140 191 
131161 184 
131221 108 
131257 181 
131501 116 
131543 161 
131544 161 
131545 107 
131844 108 
131848 152 
131849 152 
131950 116 
132175 128 
132176 128 
132416 142 
132547 502 
132548 506 
132549 506 
132865 137 
161001 109, 110 
161006 109 
161015 110 
161016 109 
161021 177 
161022 143 
161027 112 
161029 116 
161030 116 
161031 116 
161032 506 
161033 506 
161034 112 
161037 116 
161038 109 
161705 102A 
162002-033 121 
162002-039 109 
162002-040 126 
162002-041 126 
162002-042 126 
162002-062 121 
162002-062A 121 
162002-090 108 
162002-095 121 
162002-40 126 
162002-41 126 
165667 126 
165668 123A 
165735 128 
165736 128 
165737 128 
165738 175 
165739 116 
165740 144 
165827 123A 
165828 123A 
166726 116 
167034 116 
170307-1 121 
170376 121 
170376-1 121 
170407-1 121 
170479-1 121 
170666-1 121MP 
170668-1 121MP 
170733-1 178MP 
170753-1 161 
170756-1 161 
170783-1 158&103A(CP) 
170783-3 103A 


170827-1 um 
170850-1 121M 


170890-1 η 
170906 16 


170906-1 161 
170967-1 123A 
170968-1 123A 


170994-1 184&185(CP) 
171003 127 
171003 (Sears) 108 
171003 (Toshiba) 121 
171004 127 
171004 (Sears) 121 
171005 126 
171005 (Toshiba) 103A 


171009 (Sears) 108 
171009 107 


171009(Toshibao) 123A 
171010-1 102A & 

103A(CP) 
171015 (Toshiba) 124 
171016 160 


To Be ECG 
Replaced Replacement 


171016 (Sears) 102A 
171017 102A 
171018 102A 


171026 (Sears) 102A 
171026 (Toshiba) 123A 


171027 
171028 108 
171029 (Sears) 108 
171029 (Toshiba) 107 
171030 


171030 (Sears) 108 
171030 (Toshiba) 
171031 (Sears) 108 
171031 (Toshiba) 107 
171032 


108 
171033 108 
171038 128 


Sears) 123A 


171040 (Toshiba) 123A 
171044 (Sears) 128 


171044 (Toshiba) 123A 
171045 108 
171046 123A 


171047 (Toshiba) 162 
171048 


171049 102A 
171052 108 
171054 108 
171162-042 109 
171162-082 121 
171162-083 131 
171162-086 121 
171162-118 161 
171162-119 123A 
171162-120 102A 
171162-121 102A 
175006-181 160 
175006-182 160 
175006-183 160 
175006-184 160 
175006-185 160 
175006-186 102A 
175006-187 108 
175007-276 123A 
175007-277 128 
175043-023 121 
175043-058 123A 
175043-059 123A 
175043-060 123A 
175043-062 108 
175043-063 108 
175043-064 108 
175043-065 131 
175043-81 121 
175043-100 108 
175043-107 108 
186342A 128 
190404 140 
190425 121 
190425A 121 
190426 123A 
190427 160 
190428 123A 
190429 159 
190714 126A 
190715 108 
190716 109 
198023-2 128 
198039-0507 130 
198063-1 153 
198794-1 101 
199919 167 
199985 116(3) 
202315 109 
202315 (Thomas) 177 
202463 116 
209417-0714 108 
214396 121 
215071 121 
215072 123A 
215074 123 
215075 128 
215081 123A 
215089 131 
216014 116 
216020 116 
216986 121 
217119 105 
217230 105 
217892 121 
218012DS 104 
218502 102A 
218503 102A 
219016 101 
219301 121 
219361 121 
219440 121 
219940 121 


To Be 
Replaced 


221600 
221601 
221602 
221605 
221856 


221857 
221918 
221924 
221940 
221941 


222915 
223124 
223216 
223365 
223366 


223367 
223368 
223369 
223370 
223371 


223372 
223473 
223474 
223475 
223482 


223483 
223484 
223485 
223486 
223487 


223490 
223576 
223684 
223810 
224503 


224584 
224586 
224587 
224696 
224820 


224857 
224873 
225311 
225593 
225594 


225594A 
225595 
225596 
225600 
225925 


225927 
226181 
226182 
226338 
226441 


226634 
226789 
226791 
226924 
226999 


227566 
227752 
227804 
228229 
228230 


228287 
228558 
228559 
229045 
229133 


230084 
230208 
230209 
230214 
230253 


230256 
230259 
230523 
230524 
230525 


231374 
231588 
231672 
231797 
232194 


232359 
232674 
232675 
232676 
232680 


232681 
232840 
232841 
232949 
233011 


233305 
233307 
233507 
233508 
233509 


ECG 
Replacement 


121 


To Be 
Replaced 


233945 
234015 
234076 
234077 
234078 


234566 
234612 
234630 
234631 
235194 


235200 
235205 
235206 
235312 
236251 


236265 
236285 
236286 
236706 
236907 


236935 
237450 
237452 
238417 
238418 


249588 
282601 
297074C11 
297240-1 
300486 


300536 
300538 
300540 
300541 
300542 


300774 
304581B 
309421 
310017 
310030 


310035 
310132 
310157 
310158 
310159 


310160 
310162 
310201 
310204 
310221 


310223 
310224 
310225 
317208 
330003 


330018 
330019 
348048-2 
361317-1 
373003 


373117 
3/3119 
433836 
452077 
464010 


464070 

489751-025 
489751-026 
489751-027 
489751-028 


489751-029 
489751-030 
489751-031 
489751-032 
489751-033 


489752-035 
489752-036 
489752-045 
500001 
501010 


510007 
514023 
514045 
530045-1 
530045-2 


530045-3 
530045-4 
530051-2 
530057-1 
530063-1 


530063-4 
530063-6 
530063-7 
530063-10 
530063-11 


530063-12 
530063-13 
530063-14 
530065-1 
530065-2 


ECG 
Replacement 


109, 


116 


109 


To Be 
Replaced 


530065-3 
530065-1002 
530065-1003 
530071-1 
530071-2 


530071-3 
530072-6 
530072-7 
530072-8 
530072-9 


530072-11 
530072-14 
530072-15 
530072-1008 
530072-1009 


530072-1010 
530072-1011 
530072-1014 
530072-1015 
530073-3 


530073-5 
530073-6 
530073-9 
530073-12 
530073-13 


530073-14 
530073-17 
530073-18 
530073-1017 
530073-1020 


530082-1 
530082-2 
530082-3 
530082-4 
530082-1003 


530086-1 
530087-2 
530088-1 
530088-2 
530088-3 


530088-1002 
530088-1003 
530088-1004 
530092-1 

530092-1001 


530092-2 
530093-1 
530093-2 
530093-3 
530094-1 


530095-1 
530096 

530096-1 
530096-2 
530096-3 


530097-2 
530097-3 
530098-1 
530098-1001 
530099-1 


530099-3 
530099-4 
530099-5 
530105-1 
530105-1001 


530106-1 
530106-1001 
530109-1 
530111-1 
530111-1001 


530113-1 
530113-2 
530116-1 
530118-2 
530119-1 


530120-1 
530122-1 
530123-1 
530123-3 
530123-4 


530123-5 
530123-7 
530124-1 
530124-2 
530124-3 


530126-1 
530127-1 
530127-4 
530127-5 
530127-6 


530132 
530132-1 
530136-T 
530144-1001 
532003 


537200 
543995 
551015 
551026 
551051 


126712 through 603040 


ECG 


Replacement 


116 


1 
178MP 


102A 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
552005 125 
552006 116 
552007 506 
552010 116 
552308 123A 
552503 159 
560004 121MP 
570004-503 123A 
570005-452 123A 
570005-503 123A 
570009-01-504 123A 
573001 102A 
573005 102A 
573011 102A 
573012 102A 
573018 102A 
573022 102A 
573024 109 
573029 102A 
573036 102A 
573037 103A 
573101 108 
573103 102A 
573117 102A 
573118 102A 
573119 102A 
573125 102A 
573142 102A 
573152 102A 
573153 102A 
573166 121 
573199 127 
573200 102A 
§73212 127 
573303 126 
573329 126 
573330 126 
573335 160 
573336 160 
573371 160 
573398 160 
573402 126 
573405 160 
573406 160 
573422 102A 
573432 102A 
573469 123A 
573472 108 
573474 108 
573474A 108 
573475 108 
573479 123A 
573480 123A 
573481 123A 
573494 108 
573495 108 
573501 154 
573515 124 
573518 126 
573529 102A 
573532 128 
575001 109 
575002 109 
575005 109 
575009 109 
575019 109 
575028 116 
575037 112 
575042 116 
575047 506 
575048 174 
575049 506 
575050 116 
575051 116 
575995 120 
576001 102A 
576005 102A 
576063 109 
580029 116 
601030 109 
601032 160 
601040 160 
601052 160 
601054 126 
601054(Sharp) 105 
601065 103A 
601113 108 
601122 123A 
602032 121 
602040 158 
602051 158 
602075 160 
602081 139 
602113 108 
602113(Sharp) 123A 
602122 128 
603020 160 
603030 160 
603031 121 
603040 160 


603112 through 981955 


To Be 
Replaced 


603112 
603113 
603114 
603122 
603312 


604030 


604113 


604122 
605030 
605112 
605113 
605122 


605131 
606020 
606112 
606113 
607101 


607030 
607113 
607122 
608030 
608101 


608112 
608112(Sharp) 179 
608113 1 


608122 
609020 


609030 


0 
610030 
610035 


610036-1 


610036-2 
610036-3 
610036-4 
610036-5 
610036-7 


610036-8 


610040-1 


610040-2 
610041 

610041-1 
610041-2 
610041-3 


610042 


610043- 


610043-3 
610043-4 
610043-6 
610043-7 
610045 


610045-1 
610045-2 
610045-3 
610045-4 
610045-5 


610046-7 
610050 

610050-1 
610050-2 
610050-3 


610051 
610051-1 
610051-2 
610051-4 
610052 


610052-1 
610053 
610053-1 
610053-2 
610055 


610055-1 


610056-1 


610056-2 
610056-3 
610056-4 
610061-1 
610063-1 


610064-1 
610067 

610067-1 
610067-2 
610067-3 


44 


ECG 
Replacement 


121MP 


To Be 
Replaced 


610068 
610068-1 
610069 
610069-1 
610070 


610070-1 


610071 
610071-1 


610072 
610072-1 
610072-2 
610073 
610073-1 


610074 
610074-1 
610074-2 
610075-1 
610076 


610076-1 
610076-2 
610077 

610077-1 
610077-2 


610077-3 
610077-4 
610077-5 
610078 

610078-1 


610079 
610079-1 
610080 
610080-1 
610083 


610083-1 
610083-2 


610088-1 


610088-2 
610091 
610091-1 
610091-2 
610092 


610092-1 


610096-1 


610099 
610099-1 
610099-2 
610099-3 
610100 


610100-1 
610102-1 
610106 

610106-1 
610107-1 


610107-2 


610112 


610112-1 
610113-1 
610113-2 
610120-1 
610122 


610124-1 
610125-1 
610126 


610131-2 


610132 

610132-1 
610134-1 
610136-1 
610139-1 


610150-1 
611020 
611111 
611132 
612002-2 


612020 
612112 
612132 
613020 
613112 


613130 
613132 
614010 
614020 
614112 


615010 
616010 
617871-1 
618139-1 
618580 


ECG 


Replacement 


109, 


To Be 
Replaced 


619130 
633977 
652085 
660030 
660031 


660059 
660060 
660070 
660072 
660074 


660077 
660082 
660084 
660085 
660095 


660097 
660103 
660138 
660144 
661010 


670850 
670850-1 
699739 
700021-00 
700043-00 


700055-00 
700063-00 


700180-00 


700191 
700195 
700230-00 
700231-00 
700647 


700663 
700664 
701584-00 
701589-00 
701662-00 


701678-00 
702058A 


7023416-00 


702407-00 
702415-00 


731009 
742004 
742008 
742009 
744002 


744006 
746004 
752309 
770523 
770524 


770525 
771907 
771908 
771909 
771911 


772712 
772713 
772714 
772718 
772720 


772721 
772122 
772723 
772724 
112125 


772727 
772728 
772729 
772732 
112733 


772736 
772737 
772738 
772739 
772740 


814044A 
815003 
815015 
815020 
815020A 


815020B 


815022 
815022A 


815023B 


815024 
815024A 
815024B 
815025 
815025A 


ECG 
Replacement 


1 
109, 110 


To Be 
Replaced 


815025B 
815026 

815026A 
815026B 
815026C 


815026D 


815027B 
815027C 


815028 
815028A 
815028B 
815028C 
815029 


815029A 
815029B 
815029C 
815030 

815030A 


815030B 


815034 
815034A 


815036A 


815036B 
815036C 
815037 

815037A 
815037B 


815037C 
815038 

815038A 
815038B 
815038C 


815041 
815041A 
815041B 
815041C 
815043 


815043A 


815056 


815057 
815058 
815058A 
815058B 
815058C 


815058X 
815064 

815064A 
815064B 
815064C 


815065 
815065A 
815065B 
815065C 
815066 


815066A 
815066B 
815066C 
815067 

815067A 


815067B 
815067C 
815068 

815068A 
815068B 


815068C 
815069 

815069A 
815069B 
815069C 


815070 

815070A 
815070B 
815070C 
815070D 


815074 


815083 


815101 
815103 
815104 
815105 
815107 


815108 


815116 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
815117 100 
815118 102A 
815120 102A 
815120A 102A 
815120B 102A 
815120C 102A 
815120D 102A 
815120E 102A 
815122 102A 
815133 123A 
815134 123A 
815136 102A 
815137 121MP 
815138 116 
815139 102A 
815142 116 
815158 102A 
815160 102A 
815160A 102A 
815160B 102A 
815160C 102A 
815160D 102A 
815160E 102A 
815160F 102A 
:815160H 102A 
815160-1 102A 
815160-J 102A 
815160-K 102A 
815160-L 102A 
815160-O 102A 
815160-P 102A 
815160-Q 102A 
815164 108 
815165 108 
815166 124 
815166-4 124 
815167-3 124 
815170 108 
815171 123A 
815171D 123A 
815172 108 
815172A 108 
815173 108 
815173A 108 
815173C 108 
815173F 108 
815174 123A 
815174L 123A 
815175 124 
815175H 124 
815177 102A 
815178 102A 
815179 102A 
815180-3 124 
815180-4 124 
815180-7 124 
815181 102A 
815181A 102A 
815181B 102A 
815181C 102A 
815181D 102A 
815182 123A 
815183 123A 
815184 123A 
815184E 123A 
815185 129 
815185E 129 
815186 123A 
815186C 123A 
815186L 123A 
815189 102A 
815190 123A 
815191 123A 
815193 160 
815195 102A 
815196 102A 
815197 160 
815198 123A 
815199 159 
815199-6 159 
815201 123A 
815202 123A 
815203-3 121MP 
815203-5 121MP 
815206 161 
815209 108 
815210 123A 
815211 159 
815212 123A 
815213 159 
815215 711 
815218 IBARET 
815227 123 
815228 102A 
81522(Arvin) 184&185(CP) 
815228A 102A 
815228A1 102A 
815228B1 102A 
815229 159 
815232 103A&158 (CP) 


To Be 
Replaced 


815233 
815234 
815236 
815237 
815243 


815247 
815308A 
816135 
817020 
817032 


817042 
817043 
817044 
817053 
817062 


817064 
817066 
817067 
817068 
817068P 


817074 
817077 
817079 
817088 
817104 


817109 
817111 
817112 
817114 
817117 


817120 
817121 
817122 
817123 
817124 


817125 
817126 
817127 
817128 
817130 


817133 
817134 
817135 
817138 
817140 


817141 
817143 
817148 
817149 
817155 


817156 
817157 
817158 
817159 
817160 


817161 
817164 
817166 
817167 
817172 


817173 
817177 
817179 
817179A 
817190 


817195 
817197 
817208 
817209 
817962 


825065 
860011 
910799 
910952 
922896 


945820-4 
964634 
964688 


964713 


965074 
965632 
965633 
965634 
970245 


970246 
970247 
970248 
970249 
970250 


970251 
970252 
970253 
970254 
972258-6 


972258-8 
972571-2 
972571-3 
972571-4 
973936-1 


ECG 
Replacement 


123A 
123A&159(CP) 


To Be 
Replaced 


973936-2 
973936-3 
973936-4 
973936-5 
973936-6 


973936-7 
973936-8 
973936-10 
973936-11 
973936-13 


973936-14 
973936-15 
973936-16 
973936-17 
973936-18 


973962-1 
980052 
980132 
980134 
980135 


980136 
980138 
980139 
980140 
980142 


980143 
980144 
980146 
980147 
980148 


980149 
980150 
980153 
980155 
980164 


980316 
980372 
980373 
980374 
980375 


980376 


980435 


980437 
980438 
980439 
980440 
980441 


980462 
980463 
980505 
980506 
980507 


980508 
980509 
980510 
980511 
980514 


980514A 
980540 


980636A 


980833 
980834 
980835 
980836 
980837 


980958 
980959 
980960 
980961 
980964 


981143 
981144 
981145 
981146 
981147 


981148 


981203 


981204 
981206 
981207 
981445 
981522 


981672 
981673 
981674 
981675 
981676 


981739 
981952 
981953 
981954 
981955 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


981956 
981959 
981969 
982065 
982150 


982151 
982152 
982214 
982244 
982253 


982254 
982267 
982268 
982269 
982270 


982271 
982275 
982283 
982284 
982285 


982289 
982290 
982300 
982321 
982322 


982361 
982374 
982375 
982376 
982377 


982497 
982510 
982511 
982512 
982523 


982526 
982531 
982532 
982815 
982816 


982817 
982818 
982819 
982820 
982822 


982823 
983011 
983036 
983095 
983096 


983097 
983099 
983101 
983233 
983234 


983235 
983236 
983237 
983238 
983239 


983271 
983272 
983405 
983406 
983407 


983408 
983409 
983411 
983413 
983742 


983743 
983874 
983945 
983975 
984182 


984183 
984184 
984189 
984191 
984192 


984193 
984194 
984195 
984196 
984197 


984198 
984200 
984221 
984222 
984224 


984226 
984227 
984228 
984229 
984252 


984254 
984259 
984260 
984261 
984286 


ECG 
Replacement 


109, 110 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


981956 through 4080838-2 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
984431 121 
984521 131 
984522 116 
984577 108 
984590 123A 
984591 123A 
984593 123A 
984594 116 
984608 124 
984666 109 
984685 126 
984686 123A 
984687 123A 
984690 166 
984713 116 
984744 108 
984745 123A 
984746 102 
984794 156 
984795 156 
984851 108 
984852 108 
984853 108 
985036 121 
985431 121 
985432 105 
985443 121 
985447 121 
985449 121 
985453 121 
985455 121 
985543 123A 
985609 102A 
985610 102A 
985611 126 
985619 107 
985621 109, 110MP 
985686 121 
985715 132 
988080 121 
988336 121 
988413 121 
988414 105 
988468 121 
988977 105 
989171 105 
989387 121 
989615 105 
989692 105 
989693 105 
994634 108 
995001 121 
995002 102A 
995003 102A 
995014 121 
995015 121 
995016 123A 
995017 123A 
995030 124 
1043176-1 116 
1043176-2 116 
1043176-3 116 
1043176-4 116 
1043176-5 116 
1045013 116 
1045154-1 116 
1045154-2 116 
1045154-3 116 
1045154-5 156 
1045154-6 156 
1045494-1 114 
1107832-6 115 
1107832-7 113 
1107832-8 113 
1107832-9 113 
1107832-10 113 
1107832-11 113 
1221028 105 
1221615 121 
1221625 104 
1221648 100 
1221649 100 
1221962 123A 
1222123 123A 
1222133 123A 
1222136 160 
1222314 160 
1222371 160 
1222424 123A 
1222463 108 
1303256 156 
1440977 118 
1440977-1 118 
1442415-2 112 
1445470-50 502 
1445740-502 502 
1462434-1 706 
1470990 120 
1470990-1 120 
1471113-2 123A 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
1471114-1 159 
1471123-3 128 
1471123-4 128 
1471124-5 179 
1471125-3 127 
1471132-5 184 
1471132-6 181 
1471133-1 188 
1471393-4 177 
1471405-1 156 
1471872-2 177 
1471872-3 506 
1471872-10 178MP 
1471872-14 506 
1471908-1 173 
1472450-1 108 
1472460-1 117 
1472460-4 117 
1472460-9 174 
1472460-5 117 
1472460-13 506 
1473514-1 127 
1473515-1 121 
1473520-1 124 
1473530-1 108 
1473535-1 161 
1473537-1 161 
1473549-1 129 
1473560-1 128 
1473561-1 128 
1473563-1 159 
1473568-1 108 
1473569-1 123A 
1473570-1 159 
1473571-1 123A 
1473572-1 123A 
1473574-1 159 
1473577-1 123A 
1473579-1 161 
1473589-1 123A 
1473590-1 159 
1473591-1 159 
1473597-1 159 
1473611-1 152 
1473612-11 152 
1473613-2 191 
1473613-3 191 
1473615-1 128 
1473616-1 129 
1474717-2 145 
1474777-1 142 
1474778-2 116 
1474778-3 116 
1474778-7 116 
1474778-8 156 
1474778-10 116 
1477046-4 142 
1810037 108 
1810038 108 
1810039 108 
1815036 108 
1815037 108 
1815039 108 
1815041 123A 
1815042 123A 
1815047 108 
1815054 123A 
1815067 108 
1815154 123A 
1815156 128 
1815157 128 
1815159 128 
1944748 179 
1956016 102A 
1956197 139 
1956486 116 
1960584 121 
1960632 179 
1960642 151 
1960643 102A 
1961479 121 
1961480 121 
1961835 121 
1961837 102A 
1961843 116 
1962326 179 
1962594 116 
1965017 121 
1965019 139 
1966079 121 
1966808 116 
1967799 128 
1967799-1 128 
1967801 128 
1967813 116 
1969497 116 
2000287-28 102A 
2000625-31 102A 
2000625-32 102A 
2000625-33 102A 


2000625-34 
2000625-36 
2000626-32 
2000646-103 
2000646-104 


2000646-105 
2000646-106 
2000646-107 
2000646-108 
2000646-109 


2000646-110 
2000646-111 
2000646-113 
2000646-115 
2000646-119 


2000646-120 
2000648-21 
2000648-22 
2000648-23 
2000648-26 


2000648-120 
2000752-80 
2000757 
2000757-18 
2000757-79 


2000757-80 
2000804-7 
2000804-8 
2000804-9 
2001653 


2001653-20 
2001653-21 
2001653-22 
2001653-23 
2001653-24 


2001786-142 
2001786-207 
2001809-47 
2001809-48 
2001809-48A 


2001809-48B 
2001812-65 
2002151-18 
2002151-18A 
2002151-19 


2002151-20 
2002152-14 
2002153-58 
2002153-59 
2002153-60 


2002153-71 
2002153-76 
2002153-77 
2002153-78 
2002153-83 


2002209-1 
2002209-4 
2002210-110 
2002211-24 
2002211-25 


2002331-46 
2002332-53 
2002332-54 
2002332-55 
2002332-56 


2002332-57 
2002332-58 
2002336-19 
2002336-115 
2002403-19 


2002620-18 
2002620-19 
2002621-2 
2003073-8 
2003073-9 


2003073-10 
2003073-11 
2003073-12 
2003073-13 
2003073-14 


2003073-15 
2003073-16 
2003073-67 
2003073-68 
2003073-91 


2003168-135 
2003168-136 
2003229-25 
2003239-65 
2003342-244 


2003779-22 
2003779-23 
2003779-24 
2003779-25 
2003779-26 


2004107-40 
2004358-123 
2004358-142 
2004358-168 
2004746-87 


116 


125 


116(3 


) 
102A 


124 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2004746-114 108 
2004746-115 108 
2004746-116 129 
2004746-117 129 
2005779-26 138 
2006334-31 158 
2006334-15 108 
2006334-155 108 
2006512-79 113 
2006512-80 113 
2006513-19 108 
2006513-39 107 
2006514-59 131 
2006582 116 
2206582-22 116(4) 
2006582-23 116(4) 
2006582-101 161 
2006607-59 121 
2006607-60 123A 
2006607-61 128 
2006607-63 138 
2006623-47 132 
2006623-48 177 
2006623-49 116 
2006623-88 184 
2006623-145 123A 
2006623-148 128 
2006681-94 107 
2006681-95 107 
2008292-56 107 
2008292-87 126 
2008292-88 177 
2008292-89 116(2) 
2008299-1 107 
2008299-2 110MP 
2008299-3 116 
2057013-0004 159 
2057013-0701 159 
2057013-0702 159 
2057013-0703 159 
2057199-0701 130 
2057323-0501 130 
2060041 116 
2076393 126 
2076403 160 
2076403-0703 160 
2076945-0701 102A 
2090056-1 104 
2090056-5 104 
2090056-27 104 
2090924-6 102A 
2090924B 102A 
2090924-0008 102A 
2090924-008 102A 
2090924-8 102A 
2090924-8A 102A 
2091211-0014 100 
2091217-0014 160 
2091241-0005 160 
2091241-0013 100 
2091241-0014 100 
2091241-0015 100 
2091241-0018 102A 
2091241-005 126 
2091241-0719 126 
2091241-1 100 
2091241-2 100 
2091241-3 100 
2091241-5A 126 
2091241-7 100 
2091241-9 102A 
2091241-13 100 
2091241-13A 100 
2091241-14 100 
2091241-15 100 
2091241-15A 100 
2091260-1 102A 
2091260-2 102A 
2091260-3 102A 
2091578-0702 102A 
2091578-1 102A 
2091858-0712 121 
2091858-11 121 
2091859-0008 104 
2091859-0011 121 
2091859-0025 104 
2091859-0711 108 
2091859-0712 121 
2091859-0713 121 
2091859-0714 121 
2091859-0715 121 
2091859-0716 121 
2091859-0717 121 
2091859-0718 121 
2091859-0720 104 
2091859-0723 121 
2091859-2 104 
2091859-4 104 
2091859-6 121 
2091859-8 121 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
2091859-9 121 
2091859-10 104 
2091859-11 104 
2092055-0001 109 
2092055-0007 110MP 
2092055-0016 136 
2092055-0708 178MP 
2092055-0710 138 
2092055-0713 109 
2092055-0714(Diode) 177 
2092055-0714 123A 
2092055-001 109 
2092055-1 109 
2092055-5 138 
2092055-7 109 
2092417-0017 107 
2092417-0018 107 
2092417-0019 107 
2092417-0704 160 
2092417-0707 160 
2092417-0708 160 
2092417-0709 160 
2092417-0710 160 
2092417-0711 161 
2092417-0712 161 
2092417-0713 161 
2092417-0714 161 
2092417-0715 161 
2092417-0716 161 
2092417-0717 160 
2092417-0719 123A 
2092417-0721 123A 
2092417-0724 123A 
2092417-0725 123A 
2092417-1 160 
2092417-2 160 
2092417-3 160 
2092417-4 160 
2092417-5 160 
2092417-6 160 
2092417-7 160 
2092417-8 160 
2092417-9 160 
2092418-0022 161 
2092418-0023 161 
2092418-0024 161 
2092418-071 160 
2092418-0710 160 
2092418-0711 101 
2092418-0712 160 
2092418-0715 108 
2092418-0716 161 
2092418-0717 161 
2092418-0718 161 
2092418-0719 161 
2092418-0720 161 
2092418-0721 161 
2092418-0724 108 
2092418-1 160 
2092418-2 160 
2092418-5 160 
2092418-6 160 
2092418-7 160 
2092418-8 160 
2092418-10 160 
2092418-11 160 
2092608-22 123A 
2092609-0001 123A 
2092609-0002 123A 
2092609-0022 123A 
2092609-001 123A 
2092609-0705 123A 
2092609-0706 123A 
2092609-0707 123A 
2092609-0713 123A 
2092609-0715 123A 
2092609-0718 123A 
2092609-0720 123A 
2092609-0721 123A 
2092609-1 123A 
2092609-2 123A 
2092609-3 123A 
2092609-5 123A 
2092693-0724 107 
2092693-0725 107 
2092693-1 102A 
2092693-2 160 
2092693-3 160 
2092693-4 160 
2092693-8 102A 
2092693-9 160 
2093308-070 108 
2093308-0700 108 
2093308-0701 123A 
2093308-0702 123A 
2093308-0703 123A 
2093308-0704 107 
2093308-0705 107 
2093308-0706 107 
2093308-0708 123A 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
2093308-0725 107 
2093308-1 108 
2093308-2 108 
2093308-3 108 
2097013-0702 128 
2243255-1 102A 
2320011 102A 
2320031 107 
2320041 107 
2320042 107 
2320051 154 
2320084 175 
2320111 123A 
2320141 107 
2320161 159 
2320161(RCA) 160 
2320191 154 
2320221 124 
2320271 162 
2320281 164 
2320291 165 
2320302 102A 
2320331 103A 
2330011 166 
2330021 138 
2330191 506 
2330201 116 
2330211 116 
2330251 166 
2330252 116 
2330351 177 
2330352 177 
2495012 126 
2495013 126 
2495014 102A 
2495078 160 
2495079 160 
2495080 102A 
2495082 160 
2495083 110 
2495084 109 
2495166-1 108 
2495166-2 123A 
2495166-4 123A 
2495166-8 123A 
2495166-9 123A 
2495200 126 
2495376 160 
2495377 160 
2495378 126 
2495379 126 
2495380 109 
2495388 102A 
2495388-1 102A 
2495388-2 102A 
2495488-1 126 
2495488-2 126 
2495520 161 
2495521 161 
2495522-1 161 
2495522-4 123A 
2495523-1 161 
495529 Diode 128 
2495529(Diode) 109 
2495567-2 02A 
2495567-3 102A 
2495568-2 102A 
2496125-2 123A 
2497473 102A 
2497473-1 102A 
2497496 102A 
2498163 128 
2498507-2 108 
2498507-3 108 
2498508-2 107 
2498508-3 107 
2498512 159 
2498513 116 
2498530 109 
2498903-2 107 
2498903-3 107 
2712080 123A 
2904014 121 
3004856 102A 
3005861 123A 
3170757 154 
3146977 130 
3152159 152 
3152170 130 
3170717 154 
3430063 116 
3539307-001 161 
3539307-002 161 
4080187-0502 152 
4080187-0506 152 
4080187-0507 152 
4080320-0501 130 
4080835-0002 152 
4080838-0001 1/5 
4080838-2 175 


4080838-3 through A1Y 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
4080838-3 175 
4080866-0001 
Plastic) 152 
4080866-0001 
(Metal) 130 
4080866-0006 
(Plastic 152 
4080866-0006 
(Metal) 130 
4080866-1 175 
4080866-2 175 
4080879-0001 152 
4082501-0001 104MP 
4082671-0002 172 
4082748-0002 136 
4101685 116 
43023190 181 
4813466 123A 
4907976 102A 
5300113-1 116 
5320003 175 
5320022 123A 
5320023 123A 
5320051 123A 
5320074 123A 
5320111 159 
5320151 128 
5320372 123A 
5330031 116 
5330101 116 
5330102 116 
5340001 177 
5955748 102A 
5955749 116 
6100724-2 100 
6846503 116 
7026011 108 
7026012 108 
7026013 108 
7026014 123A 
7026015 123A 
7026016 123A 
7026018 130 
7026019 129 
7026020 123A 
7027005 116 
7027023 116 
7027038 116 
7027039 116 
7030105 102A 
7043216 116 
7043261 116 
7100628 116 
7100630 116 
7269847 103A 
7274653 121 
7276211 100 
7276605 105 
7277066 103A 
7278421 100 
7278422 102A 
7278423 102A 
7279005 105 
7279007 105 
7279009 105 
7279011 105 
7279017 105 
7279025 105 
7279027 105 
7279031 105 
7279033 105 
7279039 104 
7279049 104 
7279069 179 
7279073 105 
7279076 105 
7279293 105 
7279298 105 
7279379 100 
7279566 105 
7279779 126 
7279779 (G.M.) 123A 
7279780 160 
7279781 160 
7279782 100 
7279788 100 
7279789 100 
7279793 105 
7279893 109 
7279940 100 
7279941 102A 
7280281 105 
7281307 100 
7281308 100 
7281309 100 
7281310 102A 
7281891 100 
7282315 105 
7282358 109 
7283377 110MP 


46 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
7284137 123A 
7284513 160 
7284751 102A 
7285663 121 
7285774 104 
7285778 104 
7286858 123A 
7287106 179 
7287107 179 
7287110 121 
7287117 179 
7287452 123A 
7287940 126 
7288072 105 
7288073 105 
7288076 105 
7288079 105 
7289041 121 
7289047 104 
7298079 121 
7289097 179 
7290594 104 
7291252 104 
7292308 160 
7292683 179 
7292684 127 
7292689 179 
7293818 162 
7293819 162 
7294133 102A 
7294796 121 
7294910 161 
7295195 108 
7295196 108 
7295197 123A 
7296314 123A 
7297043 104 
7297053 123A 
7297054 123A 
7297092 104 
7297093 104 
7297347 179 
7297980 161 
7299325 116 
7299720 105 
7299780 179 
7301660 179 
7301664 162 
7301666 162 
7302340 117 
7302699 162 
7303105 102A 
7303120 123A 
7306982 130 
7311325 709 
7570003-01 121 
7570004 123A 
7570004-01 123A 
7570005 123A 
7570005-01 123A 
7570005-02 123A 
7570005-03 123A 
7570008 123A 
7570008-02 123A 
7570009-01 123A 
7570009-21 123A 
7570013-01 159 
7570014-02 109 
7570014-05 116 
7570016-02 109 
7570016-03 109 
7570021-12 146 
7570024-02 116 
7570022-01 175 
7570215-21 177 
7570215-24 116 
7570215-34 116 
7576004-01 159 
7576015-01 123A 
7851323 160 
7851325 123A 
7851326 123A 
7851327 123A 
7851329-01 166 
7851657-01 116 
7851947-01 109 
7851949-01 123A 
7851952-01 123A 
7851953-01 123A 
7851955-01 131&155(CP) 
7852439-01 1160) 
7852775-01 10 
7852776-01 102A 
7852778-01 102A 
7852779-01 102A 
7852781-01 123A 
7852782-01 109 
7932638 177 
8000736 128 
8000737 128 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
8015613 129 
8020322 102A 
8020324 102A 
8020333 102A 
8020540 102A 
8020560 102A 
8021897 102A 
8021898 102A 
8022630 102A 
8022631 102A 
8023892 102A 
8024152 158 
8024250 127 

160 
8024390 (AIWA) 102A 
8024400 102A 
8031825 108 
8033690 123A 
8033696 123A 
8033720 123A 
8033730 123A 
8034903 152 
8037330 123A 
8037332 123A 
8037333 123A 
8037343 128 
8037353 123A 
8051060 109 
8052446 109 
8249600 161 
8521587-1 116 
8538640 160 
8981399-1 116 
8981399-2 116 
9100502 102A 
9100621 102A 
9100706 102A 
9100944 102A 
9246053 116 
9246055 116 
9248015 116 
9248055 116 
9248058 116 
12090924-4 102A 
13020000 102A 
13020002 102A 
13033801 116 
13038900 116 
13040095 102A 
13040096 103A 
13040236 102A 
13040304 108 
13040313 123A 
13040317 123A 
13040318 123A 
13040347 102A & 
MA 

13040352 02 
13040362 108 
13040421 108 
13040429 129 
13040459 108 
13050221 116(2) 
19080002 116 
20025153-77 123A 
20030703-0701 123A 


20030703-0702 159 
20001786-134 109 
20001786-139 114 
20001786-141 116 


20001786-142 116 
2011 1 


5070 09 
20918596-2 121 
23114001 108 
23114004 127 
23114007 154 
23114009 127 
23114011 121 
23114015 123A 
23114021 102A 
23114023 108 
23114026 127 
23114028 154 
23114031 108 
23114033 121 
23114034 108 
23114036 108 
23114037 161 
23114043 108 
23114044 108 
23114045 103A 
23114046 123A 
23114050 159 
23114051 159 
23114052 154 
23114053 154 
23114054 154 
23114056 108 
23114057 108 
23114058 128 


23114060 
23114061 
23114070 
23114074 
23114078 


23114082 
23114095 
23114097 
23114100 
23114104 


23114550 
23115016 
23115019 
23115022 
23115042 


23115046 
23115050 
23115051 
23115052 
23115057 


23115058 
23115064 
23115065 
23115068 
23115070 


23115071 
23115072 
23115074 
23115076 
23115078 


23115080 
23115085 
23124037 
23311006 
25114101 


25114102 
25114103 
25114104 
25114116 
25114121 


25114130 
25114143 
25114161 
25115102 
25115108 


25115115 
27113100 
27123050 
27123070 
27123100 


27123100A 


27123120 
27123150 
27123220 
27123240 


27123270 
27123290 
27125080 
27125090 
27125140 


27125150 
27125160 
27125170 
27125210 
27125230 


27125240 
27125250 
27125260 
27125270 
27125300 


27125310 
27125330 
27125340 
27125350 
27125360 


27125370 
27125380 
27125460 
27125470 
27125480 


27125490 
27125500 
27125540 
27125550 
27126060 


27126220 
41020618 
41023224 
41023225 
41030618 


41522875 
42020737 
43021017 
43021198 
43022860 


43022861 
43023190 
43023212 
43023221 
43023222 


177 

177 

178MP 

139 

113 

177, 506 
1 


43023223 
43023843 
43023844 
43023845 
43540012 


48134666 
61260039 


61260039A 


70270050 
71773660 


80001300 
80001400 
80002400 
80050100 
80050300 


80050400 
80050500 
80050600 
80050700 
80051500 


80051600 
80052102 
80052202 
80052302 
80052402 


80052600 
80052700 
80052800 
80053001 
80053300 


80053400 
80053501 
80053600 
80053702 
80104900 


80105200 
80105300 
80205400 
80205600 
80222631U 


80226310 
80236400 
80236430 
80243900 
80318250 


80337390 
80338030 
80338040 
80339430 
80339440 


80383930 
80383940 
80389910 
80414120 
80414130 


80421980 
80510600 
82409501 
82410300 
152221011 


152221483 
312104732 
430203845 
570004503 
570005452 


570005503 
881250108 
881250109 
1522210131 
1522210300 


1522210921 
1522210111 
1522211021 
1522211200 
1522211328 


1522211921 
1522214400 
1522214411 
1522214435 
1522214821 


1522216500 
1522216600 
1522217400 
1522223720 
1522270100 


3121004900 
3121007744 
3121024033 
3121024044 
3121047111 


3121050611 
3121050622 
3122005400 
3539306001 
3539306002 


3539306003 
5700045452 
9511410100 
9511410200 
9511410900 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
9511413500 102A 
9511414000 131 
9511510200 109 
9511511500 125 
16147191229 123A 
16171191368 123A 
16207190405 158 
16401190188 109 
16501190016 116 
57000901504 123A 
A01 177 
A02 507 
A-025 169 
A0377 116 
A-04 116 
A04049B 116 
A04091A 116 
A04092 116 
A04092A 116 
A04092B 116 
A04093 116 
A04093A 506 
A04093X 506 
A04166-2 144 
A04201 133 
A04210-A 166 
A04212A 116 
A04212B 116 
A04226 116(3) 
A04230 506 
A04230-A 506 
A04231-A 166 
A04233 116 
A04234-2 138 
A04242 116 
A04284-A 166 
A04294 506 
A04294-1 506 
A04299-201 502 
A042313 116 
A04710 119 
A04716 166 
A04727 120 
A04735-A 118 
A04901A 116 
A05 116 
A059-100 160 
A059-101 160 
A059-102 160 
A059-103 160 
A059-104 126 
A059-105 126 
A059-106 102A 
A059-107 102A 
A059-108 121 
A059-109 123A 
A059-110 128 
A059-114 116 
A059-115 104 
A059-116 102A 
A06 116 
A060-100 107 
A061-105 107 
A061-106 107 
A061-107 126 
A061-108 107 
A061-109 107 
A061-110 126 
A061-111 126 
A061-112 107 
A061-114 102A 
A061-115 102A 
A061-116 131 
A065-101 116 
A065-102 123A 
A065-103 123A 
A065-104 123A 
A065-105 158 
A065-106 102A 
A065-108 123A 
A065-109 123A 
A065-110 123A 
A065-111 131 
A065-112 158 
A065-113 123A 
A066-12 177 
A066-109 123A 
A066-110 132 
A066-111 107 
A066-112 123A 
A066-113 159 
A066-113(2567325) 123A 
A066-113A 159 
A066-114 184 
A066-115 107 
A066-115(286735-Y) 123A 
A066-116 128 
A066-117 128 
A066-118 159 
A066-119 109 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
A066-119(1S1555) 177 
A066-120 109 
A066-122 143 
A066-124 116 
A068-100 116 
A068-101 109 
A068-102 116 
A068-103 139 
A068-106 132 
A068-107 132 
A068-108 123A 
A068-109 159 
A068-111 108 
A068-112 108 
A068-113 123A 
A068-114 175 
A069-101 107 
A069-102 107 
A069-103 107 
A069-104 123A 
A069-105 102A 
A069-106 123A 
A069-107 158 
A069-109 109 
A069-111 110MP 
A069-112 116 
A069-114 107 
A069-115 109 
A069-116 107 
A069-118 110MP 
A069-119 107 
A069-120 123A 
A069-121 126 
A069-122 123A 
A07 109 
A08 116 
A090 109 
ΑΙΑ 154 
ΑΙΑΙ 116 
A1A5 116 
A1A9 116 
A1B 123A 
A1B1 116 
A1B5 116 
A1B9 116 
A1C 162 
A1C1 116 
A1C5 116 
A1C9 116 
AID 163 
A1D1 116 
A1D5 116 
A1D9 116 
A1E 108 
A1E1 116 
A1E5 116 
A1E9 116 
A1F 123A 
ΑΙΕΙ 116 
ΑΙΕΡ 116 
ΑΙΕΟ 116 
AlG 107 
A1G-1 107 
A1G1 116 
A1G5 116 
A1G9 116 

1H 123A 
A1H (Motorola) 163 
A1H1 125 
A1H5 125 
A1H9 125 
ΑΙ. 123Α 
ΑΙΚ 108 
A1K1 125 
A1K5 125 
A1K9 125 
A1L 123A 
ΑΙΜ 154 
A1M-1 107 
A1M1 125 
A1M5 125 
A1M9 125 
A1N 124 
A1P 107 
A1P-1 107 
A1P/4922 107 
A1P/4923 107 
AIR 107 
AIR-1 107 
AIR-2 107 
A1R/4924 107 
A1R/4925 107 
A1R/4926 107 

1S 154 
AIT 123A 
AIT-1 123A 
A1U 108 
A1V 123A 
A1W 123A 
A1Y 175 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


A2SB240A 
A2SB242A 


A2SB248A 
A2T 


A3F9 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


A1Z through AC187/01 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
A5D1 116 
A5D2 116 
A5D5 116 
A5D9 116 
ΑΡΕΙ 116 
A5E2 116 
A5E5 116 
A5E9 116 
A5F 190 
A5F1 116 
A5F2 116 
A5F5 116 
A5F9 116 
A5G1 116 
A5G2 116 
A5G5 116 
A5G9 116 
A5H1 125 
A5H2 125 
A5H5 125 
A5H9 125 
A5J 108 
A5K 123A 
A5K1 125 
A5K2 125 
A5K5 125 
A5K9 125 
A5L 123A 
A5M 123A 
A5M1 125 
A5M2 125 
A5M5 125 
A5M9 125 
A5N 123A 
A5P 123A 
A5R 123A 
A5S 123A 
A5T 191 
A5U 123A 
A5W 123A 
A6A 163 
A6B 108 
A6C 184 
A6C GRN 184 

6C-1 184 
A6C-1 RED 184 
A6C-2 184 
A6C-2 BLK 184 
A6C-3 184 
A6C-3 WHT 184 
A6D 188 
A6E 108 
A6F 108 
A6G 188 
A6H 123A 
A6J 123A 
A6K 123A 
A6LBLK 130 
A6LBRN 130 
A6LRED 130 
A6M 163 
A6N 130 
A6P 108 
A6R 123A 
A6S 123A 
A6T 108 
A6U 108 
A6V 107 
A6Y 190 
A7A 123A 
A7A1 156 
A7A5 156 
A7A9 156 
A7B 116 
A7B (Motorola) 124 
A7B1 156 
A7B5 156 
A7B9 156 
A7C 116 
A7C (Motorola) 184 
A7C5 156 
A7C7 156 
A7C9 156 
A7D 116 
A7D1 156 
A7D5 156 
A7D9 156 
A7E 116 
A7E1 156 
A7E5 156 
A7E9 156 
Α7Ε 190 
A7F1 156 
A7F5 156 
A7F9 156 
A7G 116 
A7G1 156 
A7G5 156 
A7G9 156 
A7H1 156 


A13AA2 
A13B2 
A13C2 
A13D2 
A13E2 


A13F2 
A13M2 
A14-1001 
A14-1002 
A14-1003 


A14-1004 
A14-1005 
A14-1006 
A14-1007 
A14-1008 


A14-1009 
A14-1010 


A15-1003 


A15-1004 
A15-1005 


A25-1001 
A25-1002 


A25-1003 
A25-1004 
A25-1005 
A25-1006 
A25-1007 


A25-1008 
A 


A40-6722 


A50 
Α54-3 
A86-3-1 
A86-4-1 
A86-9-1 
A95-5280 
A95-5281 
A95-5289 
A95-5295 
A 95-5296 


A95-5297 
A1 


A128A 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
A132 116 
A133 154 
A141 123A 
A142 123A 
A143 123A 
A156 123A 
A157A 123A 
A157B 123A 
A158 123A 
A158A 123A 
A158B 123A 
A158C 123A 
A159 123A 
A159A 123A 
A159B 123A 
A159C 123A 
A163 160 
A168 123A 
A170 129 
A177A 159 
A178A 159 
A178B 159 
A179A 159 
A179B 159 
A200 116 
A244 161 
A245 108 
A246 123A 
A247 154 
A248 161 
A249 123A 
A300 116 
A301 123A 
A306 123A 
A307 123A 
A310 154 
A311 128 
A321 108 
A344 123A 
A345 123A 
A346 123A 
A376 160 
A400 116 
A415 123A 
A417 108 
A418 108 
A419 108 
A420 108 
A427 108 
A435 160 
A451 161 
A454 123A 
A466 128 
A467 108 
A473 108 
A480 108 
A482 161 
A483 161 
A484 161 
A485 128 
A490 128 
A492 161 
A494 123A 
A495 107 
A500 116 
A514-027662 102A 

522 130 
A556-142 109 
A567 123A 
A567A 123A 
A572 130 
A600 116 
A615-1008 160 
A615-1009 160 
A615-1010 102A 
A615-1011 102A 
A615-1012 109 
A667RED 108 
A702 162 
A705 163 
A725EH2AB1 125 
A748 23A 
A749 123A 
A800 125 
A909-1008 160 
A909-1009 126 
A909-1010 126 
A909-1011 102A 
A909-1012 102A 
A909-1013 102A 
A909-1015 109 
A909-1016 110 
A909-1017 109 
A909-1018 116 
A909-1019 116 
A937-1 123A 
A937-3 123A 
A1000 125 
A1016 129 
A1109 108 


A10105 
A10113 
A10118 
A10142 
A10164 


A10165 
A10169 
A11744 
A11745 
A14743 


A20371 
A20372 
A21268 
A36508 
A36539 


A42946 
A42946B 
A3011112 
A4037764-2 
AA1 


AA1000 
AAY15 
AAY18 
AAY22 
AAY27 


AAY30 
AAY 33 
AAY46 
AAY 139 
AAZ18 


AC107M 
AC108 
AC109 
AC110 
AC113 


AC113A 


AC117B 


AC122GRN 
AC122RED 


AC122YEL 
AC123 
AC124 
AC125 
AC126 


AC127 
AC127-132 
AC12 


8 
AC128/01 
AC129 


AC130 
AC131 
AC132 
AC134 
AC135 


AC136 
AC137 
AC138 
AC141 
AC141B 


AC141K 
AC148 
AC150 
AC150GRN 
AC150YEL 


AC151 
AC151R 
AC152 
AC153 
AC153K 


AC154 
AC155 
AC156 
AC157 
AC160 


AC160A 
AC160B 
AC160GRN 
AC160RED 
AC160YEL 


AC161 
AC162 
AC163 
AC164 
AC165 


AC175 
AC175A 


AC175B 


AC187 
AC187/01 


103A 


47 


AC187R through B2E1 


To Be 
Replaced 


AC187R 


AC200 

ACR83-1001 
ACR83-1002 
ACR83-1003 
ACR83-1004 


ACR83-1005 
ACR83-1006 
ACR83-1007 
ACR83-1008 
ACR810-101 


ACR810-102 
ACR810-103 
ACR810-104 
ACR810-105 
ACR810-106 


ACR810-107 
ACR810-108 
ACY16 


AD149-01 


AD149-02 
AD149B 


AE200 


48 


ECG 
Replacement 


103A 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
AEX79846 130 
AF101 160 
AF 102 160 
AF105 126 
AF105A 160 
AF 106 160 
AF107 160 
AF 108 126 
AF109 160 
AF109R 160 
AF110 160 
AF111 160 
AF112 160 
AF113 160 
AF114 160 
AF115 160 
AF116 160 
AF117 160 
AF117C 160 
AF118 160 
AF119 160 
AF120 126 
AF121 160 
AF122 160 
AF124 160 
AF125 160 
AF126 160 

F127 160 
AF127/01 160 

F128 160 
AF129 126 
AF130 126 
AF131 126 
AF132 126 
AF133 126 
AF134 126 
AF135 126 
AF 136 126 
AF137 126 
AF137A 160 
AF138 126 
AF139 160 
AF142 160 
AF 143 160 
AF144 126 
AF 146 160 
AF147 160 
AF148 160 
AF 149 160 
AF150 160 
AF 164 160 
AF165 160 
AF166 160 
AF 167 160 
AF168 160 
AF169 160 
AF170 160 
AF171 160 
AF172 160 
AF178 160 
AF179 160 
AF 180 160 
AF181 160 
AF182 160 
AF185 160 
AF 186 160 
AF186G 160 
AF186W 160 
AF188 102A 
AF192 101 
AF193 160 
AF200 160 
AF201 160 
AF201C 160 
AF202 160 
AF202L 160 
AF202S 160 
AF239 160 
AF239S 160 
AF240 160 
AFS-160-1017 109 
AFS-160-1020 110 
AFS-160-1021 MG) 
AFY10 12 
AFY11 126 
AFY12 160 
AFY14 160 
AFY15 160 
AFY16 160 
AFY18 126 
AFY34 160 
AFY37 160 
AFY39 160 
AFY40 160 
AFY40K 160 
AFY41 160 
AFZ11 160 
AFZ12 160 
AFZ23 100 
AG100D 116 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
AG100G 116 
AG100J 116 
AG134 126 
AH805 125 
AH810 125 
AH815 125 
AH1005 125 
AH1010 125 
AH1015 125 
AJ5 116 
AJ10 116 
AJ15 116 
AJ20 116 
AJ25 116 
AJ30 116 
AJ35 116 
AJ40 116 
AJ50 116 
AJ60 116 
AJ103 179 
AL100 127 
AL102 127 
AL103 127 
AL210 160 
ALZ10 100 
AM005 116 
AM010 116 
AM020 116 
AM025 116 
AM030 116 
AM035 116 
AM040 116 
AM050 116 
AM060 116 
AM3 116 
AM13 116 
AM21 116 
AM22 116 
AM23 116 
AM24 116 
AM32 116 
AM33 116 
AM42 116 
AM43 116 
AM53 116 
AM62 116 
AM63 116 
AM65 116 
AM66 116 
AM300 116 
AM300A 116 
AM301 116 
AM301A 116 
AM302A 116 
AM303 116 
AM303A 116 
AM304 116 
AM304A 116 
AM305A 116 
AM306 116 
AM306A 116 
AM307 116 
AM307A 116 
AM308A 116 
AM405 116 
AM410 116 
AM415 116 
AM420 116 
AM425 116 
AM430 116 
AM435 116 
AM440 116 
AM445 116 
AM450 116 
AM460 116 
AM3235 130 
AMF104 130 
AMF105 130 
AMF115 130 
AMF116 130 
AMF117 130 
AMF117A 130 
AMF118 130 
AMF118A 130 
AMF119 130 
AMF119A 130 
AMF120 130 
AMF120A 130 
AMF210 130 
AMF210A 130 
AN155 147 
AO1 126 
AO7 101 
APB-11H-1001 160 
APB-11H-1004 160 
APB-11H-1007 126 
APB-11H-1008 102 
. APB-11H-1010 102A 
AQ2 128 
AQ3 128 


AR17 (Philco) 
AR17A 


AR17B 


AR18 
AR18 (Philco) 


AS3428 
AS33867 


AS33868 
AS34280 
ASY12-1 
ASY12-2 
ASY13-1 


ASY13-2 
ASY14 

ASY14-1 
ASY14-2 
ASY14-3 


175 
175 


AT100M 


AT874 
AT1138 


AT1138A 
AT1138B 
AT1833 
AT1834 
AT1856 


AT2848 
AT3260 
AT5156 
AT/AF1 
AT/AF2 


ATC-TR- 


ATC-TR-6 
ATC-TR-7 
ATC-TR-13 
ATC-TR-14 
ATC-TR-15 


ATC-TR-19 
ATC-SR-3 


AV2055 


AV2062 
AV2082 
λος 


X12 
AX91770 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE B2E5 through BCY79 





To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 
Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement |  Replaced Replacement Replaced Replacement 
B2E5 116 B5G9 116 B10142 127 BC109BP 123A BC173 123A BC214LB 159 BC360-6 129 
B2E9 116 B5H1 125 B10142A 127 BC109C 123A BC173A 123A BC214LC 159 BC360-10 129 
B2F1 116 B5H5 125 B10142B 127 BC110 23A BC173B 123A BC216 128 BC360-16 129 
B2F5 116 B5H9 125 B10143 127 BC111 108 BC173C 123A BC216A 128 BC361-6 129 
B2F9 116 B5K1 125 B10143A 127 BC112 108 BC174 128 BC216B 128 BC361-10 129 
B2G1 116 B5K5 125 B10143B 127 BC113 123A BC174A 128 BC220 123A BC429 128 
B2G5 116 B5K9 125 B10162 121 BC114 123A BC174B 128 BC221 159 BC1073 104 
B2G9 116 B5M1 125 B10163 121 BC115 123A BC175 123A C225 159 BC1073A 104 
B2H1 125 B5M5 125 B10474 121 BC116 159 BC177 159 BC233A 123A BC1274 104 
B2H5 125 B5M9 125 B10475 121 BC116A 159 BC177A 159 BC237 123A BC1274A 104 
B2H9 125 B22-3 102A B10912 121 BC117 154 BC177B 159 BC238 123A BC1274B 104 
B2K1 125 B22-4 102A B10913 121 BC118 123A BC177V 159 BC239 123A BC6500 108 
B2K5 125 B23 102A B36564 116 BC119 128 BC177V1 159 BC250 159 BCM1002-1 160 
B2K9 125 B23-1 102A B113000 179 BC120 128 BC178 159 BC250A 159 BCM 1002-2 107 
B2M1 125 B23-2 102A B170000 130 BC121 107 BC178A 159 BC250B 159 BCM 1002-3 158 
B2M5 125 B24-1 102A B170000BLK 130 BC122 107 BC178B 159 BC250C 159 BCM 1002-4 102A 
B2M9 125 B26 102A B170000BRN 130 BC123 107 BC178D 159 BC251 159 BCM1002-5 102A 
B2S B241 104 B-26-1 102A B170001 130 BC125 123A BC178V 159 BC251A 159 BCM 1002-6 131 
B2SB244 104 B28 109 B170001BLK 130 BC126 159 BC178V1 159 BC251B 159 BCM 1002-18 158 
B3A1 116 B30 109 B170001 BRN 130 BC127 108 BC179 159 BC251C 159 BCW29 106 
B3A5 116 B30C250 116 B170002 130 BC128 108 BC179A 159 BC252 159 BCW29R 106 
B3A9 116 B30C250-1 116 B170003 130 BC129 123A BC179B 159 BC252A 159 BCW30 106 
B3B1 116 B30C350-1 116 B170004 130 BC130 123A BC180 123A BC252B 159 BCW30R 106 
B3B5 116 B30C600 116 B170005 130 BC131 123A BC181A 159 BC252C 159 BCW31 108 
B3B9 116 B30C600CB 116 B170006 130 BC132 123A BC182 123A BC253 159 BCW31R 108 
B3C1 116 B30C1000 166 B170007 130 BC134 123A BC182L 123A BC253A 159 BCW32 108 
B3C5 116 B31 116 B170009 130 BC135 123A BC183 123A BC253B 159 BCW32R 108 
B3C9 116 B35C600 116 B170010 130 BC136 123A BC183L 123A BC253C 159 BCW34 123A 
B3D1 116 B46-110 113 B170011 130 BC137 159 BC184 123A BC256 159 BCW35 159 
B3D5 116 B49 102A B170012 130 BC138 128 BC184L 123A BC256A 159 BCW36 123A 
B3D9 116 B51 160 B170013 130 BC139 129 BC186 123A BC256B 159 BCW37 159 
B3E1 116 B60C300 ue B170014 130 BC140 128 BC187 159 BC257 159 BCW46 128 
B3E5 116 B66X0035-001 11 B170015 130 BC140A 128 BC188 107 BC258 159 BCW47 128 
B3E9 116 B66X0036-001 119 B170016 130 BC140B 128 BC189 107 BC259 159 BCW48 128 
B3F1 116 B66X0041-001 120 B170018 130 BC140C 128 BC192 159 BC260 159 BCW49 128 
B3F5 116 B131 152 B170019 130 BC140D 128 BC194 108 BC260A 159 BCW56 159 
B3F9 116 B132 153 B170020 130 BC140-6 128 BC194B 108 BC260B 159 BCW57 159 
B3G1 116 B134 121 B170021 130 BC140-10 128 BC195 108 BC260C 159 BCW58 159 
B3G5 116 B134A 121 B170022 130 BC140-16 128 BC195CD 108 BC261 159 BCW59 159 
B3G9 116 B134C 121 B170024 130 BC141 128 BC196 159 BC261A 159 BCY10 159 
B3H1 125 B169 123A B170025 130 BC141-6 128 BC196A 159 BC261B 159 BCY11 159 
B3H5 125 B172-5 156 B232008 124 BC141-10 128 BC196B 159 BC261C 159 BCY12 159 
B3H9 125 B172-10 156 B5493957-4 129 BC141-16 128 BC196V1 159 BC262 159 BCY13 123A 
B3K5 125 B172-20 156 B5493957-5 129 BC142 128 BC197 123A BC262A 159 BCY15 123A 
B3K9 125 B177 121 B5493957-6 129 BC143 129 BC197A 123A BC262B 159 BCY16 123A 
B3M1 125 B178 121 BA6 158 BC144 128 BC197B 123A BC262C 159 BCY17 129 
B3M5 125 B179 121 BA6 158 BC145 154 BC198 123A BC263 159 BCY18 129 
B3M9 125 B186 (Sa bis 102A BA67 123A BC146 123A BC199 123A BC263A 159 BCY19 129 
B4Al 116 B187 (Sanyo) 102A BA71 123A BC147 123A BC200 159 BC263B 159 BCY21 129 
B4A5 116 B200C40 116 BA100 116 BC147A 123A BC201 159 BC263C 159 BCY22 129 
B4A9 116 B224 121 BA104 177 BC147B 123A BC202 159 BC266 159 BCY23 129 
B4B1 116 B250C7K4S 116 BA105 116 BC148 123A BC203 159 BC266A 159 BCY24 129 
B4B5 116 B250C75 116 BA108 116 BC148A 123A BC204 159 BC266B 159 BCY25 129 
B4B9 116 B250C75K4 116 BA114 177 BC148B 123A BC204A 159 BC267 123A BCY26 129 
B4C1 116 B250C75K41 116 BA119 116 BC148C 123A BC204B 159 BC268 123A BCY27 129 
B4C5 116 B250C75K45 116 BA120 116 BC149 123A BC204V 159 BC269 123A BCY28 129 
B4C9 116 B250C100 116 BA127 116 BC149A 123A BC204V1 159 BC270 123A BCY29 129 
B4D1 116 B250C100TD 116 BA128 116 BC149B 123A BC205 159 BC280 123A BCY30 129 
B4D5 116 B250C125 116 BA129 116 BC149C 123A BC205A 159 BC280A 123A BCY31 129 
B4D9 116 B250C125K4 116 BA130 116 BC150 123A BC205B 159 BC280B 123A BCY32 129 
B4E1 116 B250C125N2 116 BA133 506 BC151 123A BC205V 159 BC280C 123A BCY33 129 
B4E5 116 B250C125X4 116 BA145 506 BC152 123A BC205V1 159 BC281 159 BCY34 129 
B4E9 116 B250C150 116 BA147 177 BC153 159 BC206 159 BC281A 159 BCY35 159 
B4F1 116 B250C150K4 116 BA148 506 BC154 159 BC206B 159 BC281B 159 BCY36 123A 
B4F5 116 B294 116 BA153 116 BC155 107 BC207 123A BC281C 159 BCY37 159 
B4F9 116 B-315-1 158 BA170 177 BC156 107 BC-207 116 BC282 123A BCY38 159 
B4G1 116 B601-1006 160 BA182 177 BC157 159 BC207A 123A BC283 159 BCY39 159 
B4G5 116 B601-1007 160 BAX12 116 BC158 159 BC207B 123A BC284 123A BCY40 159 
B4G9 116 B601-1008 160 BAX-13 177 BC158A 159 BC208 123A BC284A 123A BCY42 123A 
B4H1 125 B601-1009 102A BAX-16 177 BC158B 159 BC208A 123A BC284B 123A BCY43 123A 
B4H5 125 B601-1010 158 BAY15 125 BC159 159 BC208B 123A BC285 123A BCY46 128 
B4H9 125 B601-1011 109 BAY16 125 BC159A 159 BC208C 123A BC286 128 BCY47 128 
B4K1 125 B601-1012 116 BAY17 177 BC159B 159 BC209 123A BC287 129 BCY48 128 
B4K5 125 B1017 121 BAY23 125 BC160 129 BC209B 123A BC288 128 BCY49 128 
B4K9 125 B1022 102 BAY44 116 BC160-6 129 BC209C 123A BC289 123A BCY50 123A 
B4M1 125 B1058 102 BAY64 116 BC160-10 129 BC210 123A BC289A 123A BCY50I 123A 
B4M5 125 B1085 121 BAY86 116 BC160-16 129 BC211 128 BC289B 123A BCY51 123A 
B4M9 125 B1151 121 BAY87 116 BC161 129 BC212 159 BC290 123A BCY51I 123A 
5 102A B1151A 121 BAY90 125 BC161-6 129 BC212K 159 BC290B 123A BCY54 159 
B5A 102A B1151B 121 ΒΒΙΑ 116 BC161-10 129 BC212KA 159 BC290C 123A BCY56 123A 
B5A1 116 B1152 121 BB-4 116 BC161-16 129 BC212KB 159 BC291 159 BCY57 123A 
B5A5 116 B1152A 121 BB-6 116 BC167 123A BC212L 159 BC291A 159 BCY58 123A 
B5A9 116 B1152B 121 BB71 123A BC168 123A BC212LA 159 BC291D 159 BCY58A 123A 
B5B1 116 B1154 102 BB107 116 BC168A 123A BC212LB 159 BC292 159 BCY58B 123A 
B5B5 116 B1274 121 BB-109 116 BC168B 123A BC213 159 BC292A 159 BCY58C 123A 
B5B9 116 B1274A 121 BB117 116 BC169 123A BC213K 159 BC292D 159 BCY58D 123A 
B5C1 116 B1274B 121 BB127 116 BC169A 123A BC213KA 159 BC301 128 BCY59 123A 
B5C5 116 B1368 121 BC-71 123A BC169B 123A BC213KB 159 BC303 129 BCY59A 123A 
B5C9 116 B1368A 121 BC100 154 BC169C 123A BC213KC 159 BC307 159 BCY59B 123A 
B5D1 116 B1368B 121 BC103 128 BC170 123A BC213L 159 BC-307 116 BCY59C 123A 
B5D5 116 B1368C 121 BC103C 128 BC170A 123A BC213LA 159 BC308 159 BCY59D 123A 
B5D9 116 B1368D 121 BC107 123A BC170B 123A BC213LB 159 BC309 159 BCY65 128 
B5E1 116 B1368E 121 BC107A 123A BC170C 123A BC213LC 159 BC313 128 BCY66 128 
B5E5 116 B1368F 121 BC107B 123A BC171 123A BC214 159 BC325 159 BCY67 129 
B5E9 116 B-1511 121 BC108 123A BC171A 123A BC214K 159 BC326 159 BCY69 123A 
B5F1 116 B-1914 121 BC108A 123A BC171B 123A BC214KA 159 BC340-6 128 BCY70 159 
B5F5 116 B3746 128 BC108B 123A BC172 123A BC214KB 159 BC340-10 128 BCY71 159 
B5F9 116 B5000 152 BC108C 123A BC172A 123A BC214KC 159 BC340-16 128 BCY72 159 
B5G1 116 B10064 104 BC109 123A BC172B 123A BC214L 159 BC341-6 128 BCY78 159 
B5G5 116 B10069 104 BC109B 123A BC172C 123A BC214LA 159 BC341-10 128 BCY79 159 


BCY90 through BZX71C10 ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 
Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement 
BCY90 159 | BF121 107 | BF259 154 | BFX96 128 | BP5263 160 | BSX71 128 | BUY10 130 
BCY90B 159 | BF123 107 | BF260 161 | BFX97 128 | BQ67 123A | BSX72 1288 | BUY11 130 
BCY91 159 | BF125 107 | BF261 161 | BFX98 154 | BR42 116 | BSX75 123A | BV67 123A 
BCY91B 159 | BF127 107 | BF270 161 | BFY10 128 | BR44 116 | BSX76 123A | BV71 123A 
BCY92 159 | BF140 154 | BF271 161 | BFY11 128 | BR46 116 | BSX77 123A | BW67 123A 
BCY92B 159 | BF140A 154 | BF273 161 | BFY12 128 | BR47 116 | BSX78 123A | BW71 123A 
BCY93 159 | BF140R 154 | BF273C 161 | BFY13 128 | BR48 116 | BSX79 123A | BX67 123A 
BCY93B 159 | BF140S 154 | BF273D 161 | BFY14 128 | BR52 116 | BSX80 123A | BX71 123A 
BCY94 159 | BF152 108 | BF274 161 | BFY15 128 | BR67 123A | BSX81 123A | BY67 123A 
BCY94B 159 | BF153 108 | BF274B 161 | BFY16 128 | BS-1 167 | BSX87 123A | BY71 123A 
BCY95 159 | BF154 108 | BF274C 161 | BFY17 128 | BS67 123A | BSX87A 108 | BY100 125 
BCY95B 159 | BF155 161 | BF287 161 | BFY18 129 | BS475 123A | BSX88 108 | BY100S 125 
BCY96 129 | BF155R 154 | BF288 161 | BFY19 128 | BSV15 129 | BSX88A 108 | BY101 116 
BCY96B 129 | BF155S 154 | BF290 161 | BFY22 123A | BSV16 129 | BSX89 123A | BY102 116 
BCY97 129 | BF156 154 | BF291A 123A | BFY23 123A | BSV21 159 | BSX90 123A | BY103 125 
BCY97B 129 | BF157 154 | BF291B 123A | BFY23A 123A | BSW10 128 | BSX91 123A | BY104 125 
BCY98 159 | BF157B 154 | BF292A 154 | BFY24 123A | BSW11 123A | BSX92 108 | BY105 125 
BCY98B 159 | BF158 108 | BF292B 154 | BFY25 123A | BSW12 123A | BSX93 108 | BY106 116 
BCY443 128 | BF159 108 | BF292C 154 | BFY26 123A | BSW19 123A | BSX95 128 | BY107 116 
BCZ10 159 | BF160 108 | BF293A 123A | BFY27 128 | BSW21 159 | BSX96 128 | BY108 125 
BCZ11 159 | BF161 161 | BF293D 123A | BFY28 123A | BSW21A 159 | BSX97 123A | BY109 125 
BCZ12 159 | BF162 108 | BF294 154 | BFY29 123A | BSW22 159 | BSY10 123 | BY111 116 
BCZ13 159 | BF163 108 | BF302 161 | BFY30 123A | BSW?2A 159 | BSY11 123 | BY112 116 
BCZ14 159 | BF164 108 | BF303 161 | BFY33 123A | BSW23 129 | BSY17 123A | BY113 116 
BD-1A 116(2) | BF165 108 | BF304 161 | BFY34 128 | BSw24 159 | BSY18 123A | BY114 116 
BD71 108 | BF166 161 | BF305 154 | BFY37 123A | BSW26 128 | BSY19 123A | BY115 116 
BD106 152 | BF167 161 | BF306 161 | BFY37I 123A | BSw?7 128 | BSY20 123A | BY116 116 
BD106A 152 | BF168 161 | BF310 107 | BFY39 123A | BSW?8 128 | BSY21 123A | BY117 116 
BD106B 152 | BF169 161 | BF311 107 | BFY39/1 123A | BSW29 128 | BSY22 108 | BY118 125 
BD-107 116 | BF173 161 | BF316 106 | BFY39/2 123A | BSW32 154 | BSY23 108 | BY119 125 
BD107 152 | BF174 154 | BF332 107 | BFY39/3 123A | BSw33 123A | BSY24 123 | BY121 116 
BD107A 152 | BF175 161 | BF333 107 | BFV391 23A | BSW34 123A | BSY25 128 | BY122 166 
BD107B 152 | BF176 108 BF334 107 | BFV40 128 BSW35 128 BSY26 123A | BY123 167 
BD109 152 BF177 154 BF335 107 BFY43 154 BSW41 123A BSY27 123A BY124 116 
ΒΟΙ11 130 | BF178 154 | BF26235-5 117 | BFY44 128 | BSW42 123A | BSY28 123A | BY125 116 
BD112 130 | BF179 154 | BFS13E 107 | BFY45 154 | BSW42A 123A | BSY29 123A | BY126 116 
BD113 130 | BF179A 154 | BFS13F 107 | BFY46 128 | BSW43 123A | BSY34 123A | BY127 116 
BD115 154 | BF179B 154 | BFS13G 107 | BFY47 107 | BSW43A 123A | BSY38 123A | BY128 125 
BD116 130 | BF179C 154 | BFS14E 107 | BFY48 107 | BSW44 159 | BSY39 123A | BY129 125 
BD117 116 | BF180 161 | BFS14F 107 | BFY49 107 | BSW44A 159 | BSY40 159 | BY130 116 
BD118 130 | BF181 161 | BFS14G 107 | BFY50 128 | BSW45 159 | BSY41 159 | BY141 116 
BD119 124 | BF182 161 | BFS15E 107 | BFY51 128 | BSW45A 159 | BSY44 128 | BY153 116 
BD120 124 | BF183 161 | BFS15F 107 | BFY52 128 | BSW65 128 | BSY45 128 | BY164 166 
BD121 130 | BF183A 123A | BFS15G 107 | BFY53 128 | BSW66 128 | BSY46 128 | BY1001 125 
BD124 152 | BF184 161 | BFSI16E 107 | BFY55 128 | BSW70 154 | BSY51 128 | BY1002 125 
BD-127 116 | BF185 161 | BFS16F 107 | BFY56 128 | BSW72 159 | BSY52 128 | BY1101 125 
BD127 124 | BF186 154 | BFS16G 107 | BFY56A 128 | BSW73 159 | BSY53 128 | BY1102 125 
BD128 124 | BF187 108 | BFS17 108 | BFY57 154 | BSW74 159 | BSY54 128 | BY1201 125 
BD129 124 | BF188 108 | BFS17R 108 | BFY63 123A | BSW75 159 | BSY55 128 | BY1202 125 
BD130 130 | BF189 123A | BFS18 107 | BFY64 129 | BSW82 123A | BSY56 128 | BYX10 125 
BD131 184 | BF194 107 | BFS18R 107 | BFY65 154 | BSW83 123A | BSY58 123A | BYX22/200 116 
BD132 185 | BF194B 107 | BFS19 107 | BFY66 128 | BSW84 123A | BSY59 123A | BYX22/400 116 
BD135 184 | BF195C 107 | BFS19R 107 | BFY67 128 | BSW85 123A | BSY61 123A | BYX22/600 116 
BD136 185 | BF195D 107 | BFS20 107 | BFY67A 128 | BSW88 123A | BSY62 123A | BYX22/800 125 
BD137 184 | BF195 107 | BFS20R 107 | BFY67C 128 | BSw89 123A | BSY63 123A | BYX26-60 156 
BD138 185 | BF196 107 | BFW37 154 | BFY68 128 | BSW92 123A | BSY70 108 | BYX36-150 156 
BD139 184 | BF197 107 | BFW45 154 | BFY68A 128 | BSx12 108 | BSY71 128 | BYY31 116 
BD140 185 BF198 107 BFX12 106 BFY69 107 BSX19 123A BSY72 108 BYY 32 116 
BD142 130 BF200 161 BFX13 106 BFY69A 107 BSX20 123A BSY73 123A BYY33 116 
BD145 130 | BF206 161 | BFX17 128 | BFY69B 107 | Β5Χ21 154 | BSY74 123A | BYY34 116 
BD153 123A | BF207 161 | BFX18 108 | BFY70 128 | Β5Χ22 128 | BSY75 123A | BYY35 116 
BD162 152 | BF208 161 | BFX19 108 | BFY72 128 | BSX23 128 | BSY76 123A | BYY36 116 
BD163 152 | BF209 161 | BFX20 108 | BFY73 123A | BSX24 123A | BSY77 128 | BYY37 125 
BDY10 181 BF212 161 BFX21 108 BFY74 123A BSX25 123A BSY78 128 BYY89 116 
BDY11 181 | BF213 161 | BFX31 161 | BFY75 123A | BSX26 108 | BSY79 128 | BYY91 125 
BDY12 152 | BF214 161 | ΒΕΧ32 107 | BFY76 123A | BSX?7 108 | BSY80 123A | BZ3.6 134 
BDY13 152 | BF215 161 | BFX34 154 | BFY77 123A | BSX28 108 | BSY81 128 | BZ3.9 134 
BDY15 155 BF216 107 BFX35 159 BFY78 108 BSX29 106 BSY82 128 BZ4.7 135 
BDY15A 155 BF217 107 BFX37 159 BFY79 161 BSX30 123A BSY83 128 BZ5.1 135 
BDY15B 155 | BF218 107 | BFX38 129 | BFY80 154 | BSX33 128 | BSY84 128 | BZ5.6 136 
BDVI5C 155 BF219 107 BFX39 129 BFY90 108 BSX35 108 BSY85 128 BZ6.2 136 
BDY16A 155 | BF220 107 | BFX40 129 | BFY90B 108 | BSX36 159 | BSY86 128 | BZ9.1 139 
BDY16B 155 | BF222 161 | BFX41 129 | BFY99 128 | BSX38 123A | BSY87 128 | BZ67 123A 
BDY17 130 | BF223 108 | BFX43 108 | BFY371 123A | BSX39 123A | BSY88 128 | BZ71 123A 
BDY23 130 BF224 108 BFX44 108 BFY391 123A BSX40 129 BSY89 123A BZ100 135 
BDY34 152 BF225 108 BFX45 108 BG71 123A BSX41 129 BSY90 128 BZX10 137 
BDY38 130 | BF226 161 | BFX48 106 | BH71 123A | BSX45 128 | BSY91 128 | BZX14 139 
BDY39 130 | BF229 107 | BFX50 128 | BI71 123A | BSX46 128 | BSY92 128 | BZX17 142 
BDY57 181 | BF230 107 | BFX51 128 | BIP7201 123 | BSX48 123A | BSY93 123A | BZX19 145 
BDY58 181 | BF232 161 | BFX52 128 | BLY10 130 | BSX49 123A | BSY95 123A | BZX25 146 
BDY60 179 | BF234 108 | BFX60 161 | BLY11 130 | BSX51 123A | BSY95A 123A | BZX27 147 
BDY61 179 | BF235 108 | BFX61 128 | BLY12 130 | BSX51A 123A | BSY165 123A | BZX29C5V1 135 
BDY62 121 | BF237 108 | BFX62 161 | BLY15 130 | BSX52 123A | BSY168 123A | BZX29C5V6 136 
BDY70 129 | BF238 108 | BFX68 128 | BLY15A 175 | BSX52A 123A | BT67 123A | BZX29C27 146 
BE6 100 | BF240 107 | BFX68A 128 | BLY47 130 | BSX53 123A | BT71 123A | BZX29C62 149 
BE6A 100 | BF241 107 | BFX69 128 | BLY47A 175 | BSX54 123A | BTB1000 156 | BZX29C82 150 
BE71 128 | BF244 133 | BFX69A 128 | BLY48 130 | BSX60 128 | BTM50 116 | BZX46C5V6 136 
BE107 116 | BF245 133 | BFX73 161 | BLY48A 175 | BSX61 128 | BTM1000 156 | BZX46C6V2 137 
BE117 116 | BF245A 132 | BFX74 128 | BLY49 162 | BSX62 128 | BTXO68 123A | BZX46C9V1 139 
BE127 116 | BF246 133 | BFX74A 129 | BLY49A 175 | BSX62B 128 | BTXO70 102A | BZX46C10 140 
BF71 123A | BF247 133 | BFX77 161 | BLY50 162 | BSX62C 128 | BTXO71 103A | BZX46C12 142 
BF108 154 | BF248 123A | BFX84 128 | BLY61 128 | BSX62D 128 | BUO029 EU, BZX46C15 145 
BF109 154 | BF249 123A | BFX85 128 | BN7133 130 | BSX63 128 | BU67 12 BZX55C6V2 137 
BF110 154 | BF250 123A | BFX86 128 | BN7168 175 | BSX63B 128 | BU71 123A | BZX55C9V1 139 
ΒΕΙ11 154 | BF251 161 | BFX87 129 | BN7214 130 | BSX63C 128 | BU105 165 | BZX55D10 140 
BF114 154 | BF252 161 | BFX88 129 | BN7253 154 | BSX66 123A | BU106 162 | BZX71C5V1 135 
BF115 123A | BF254 107 | BFX92 123A | BN7517 123A | BSX67 123A | BU107 162 | BZX71C5V6 136 
BF117 154 | BF255 107 | BFX93 123A | BN7518 123A | BSX68 123A | BU108 165 | BZX71C6V2 137 
BF118 154 | BF257 154 | BFX94 128 | BN7551 142 | BSX69 123A U115 165 | BZX71C9V1 139 
BF119 154 | BF258 154 | BFX95 128 | BP67 123A | BSX70 128 | BU120 162 | BZX71C10 140 
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ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


BZX71C12 
BZX71C15 
BZX79C5V1 
BZX79C5V6 
BZX79C6V2 


BZX79C9VI 
BZ79C10 
BZX79C12 
BZX79C15 
BZX79C?7 


BZY18 
BZY19 
BZY29C33 
BZY56 
BZY57 


BZY83C4V7 
BZY83C5V1 
BZY83C5V6 


BZY83C6V2 
BZY83C9V1 
BZY83C10 
BZY83C12 
BZY83C15 


BZY83D4V7 
BZY83D5V6 
BZY83D10 
BZY83D12 
BZY83D15 


BZY85C3V3 
BZY85C3V6 
BZY85C3V9 
BZY85C4V7 
BZY85C5V1 


BZY85C5V6 
BZY85C6V2 
BZY85C9V1 
BZY85C10 
BZY85C12 


BZY85C15 
BZY85C27 
BZY85C33 
BZY85D4V7 
BZY85D5V6 


BZY85D10 
BZY85D12 
BZY85D15 
BZY88C3V3 
BZY88C3V9 


BZY88C4V7 
BZY88C5V1 
BZY88C5V6 
BZY88C6V2 
BZY88C9V1 


BZY88C10 
BZY88C12 
BZY88C15 
BZY88C27 
BZY92C5V1 


BZY92C5V6 
BZY92C15 
BZY92C27 
BZY92C33 
BZY94C10 


BZY94C12 
BZY94C15 
BZY94C27 
BZY94C33 
BZY94C62 
C1.0E02 
C1B 

CIH 

C10 
C10-02A 


C11S1C1E1C 
C15A-U 
C20A-U 


C39-207 
C50BA042 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


BZX71C12 through CODI617 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


C10176 
C10291 


C10159 


C10258 
C10260 


C10279-3 


C11021 
C21383 
C21480 
C36577 
C36578 


C36579 
C36580 


CA102BA 
CA102DA 


CA102FA 
CA102HA 
CA102KA 
CA102MA 
CA102PA 


CA102RA 
CA102VA 
CA150 
CA152VA 
CA200 
CA250 
CA1020A 
CA3013 


CA3014 
CA3041 


CA3042 
CA3044 
CA3044V1 


CC102DA 


CC102FA 
CC102HA 
CC102KA 
CC102MA 
CC102PA 


CC102RA 
CC102VA 
CC152VA 
CCS1235G 
CCS6168 


CCS6168F 
CCS6168G 
CCS6225F 
CCS6226G 
CCS6227F 


CCS9017 


CCS9017G925 161 
CCS9018H924 161 


CD0000 
CD0000 


CD0014 
CD0014 
CD0015N 
CD0014NA 
CD0014NG 


CD0021 
CD0033 
CD2 
CD31-00002 
CD31-00006 


CD31-00007 
CD31-00008 
CD31-00012 
CD31-00015 
CD31-00017 


CD31-00023 
CD31-00025 
CD31-10361 
CD31-10365 
CD31-12019 


CD31-12022 
CD31-12024 
CD31-12030 
CD31-12032 
CD31-12039 


CD1111 
CD1112 
CD1113 
CD1114 
CD1115 


CD1116 
CD1117 
CD1121 
CD1122 
CD1123 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
CD1124 116 
CD1125 116 
CD1126 116 
CD1127 116 
CD1141 116 
CD1142 116 
CD1143 116 
CD1147 116 
CD1148 116 
CD1149 116 
CD1151 116 
CD3122 135 
CD3171 149 
CD3174 150 
CD4116 142 
CD4117 142 
CD4118 142 
CD4121 142 
CD4122 142 
CD8457 177 
CD8000 123A 
CD12000 123A 
CD13332 116 
CD13333 116 
CD13334 116 
CD13335 116 
CD13336 116 
CD13337 116 
CD13338 116 
CD13339 116 
CD3112039 139 
CDC744 154 
CDC746 123A 
CDC1201BC 123A 
CDC5000 107 
CDC5008 128 
CDC5028A 128 
CDC5038A 108 
CDC8000-1 128 
CDC8011B 123A 
CDC8021 123A 
CDC8054 123A 
CDC9000-1 159 
CDC9000-1B 129 
CDC9002-1C 128 
CDC12000-1C 123A 
CDC12018C 123A 
CDC12030B 107 
CDC12077F 123A 
CDC13000-1 123A 
CDC13000-1C 123A 
CDC13000-1D 123A 
CDC13000-18 123A 
CDC13016A 123A 
CDC4306813 123A 
CDG22 177 
CDQ10001 123A 
CDQ10002 123A 
CDQ10003 123A 
CDQ10004 123A 
CDQ10005 123A 
CDQ10006 123A 
CDQ10007 123A 
CDQ10008 123A 
CDQ10009 123A 
CDQ10010 123A 
CDQ10011 128 
CDQ10012 128 
CDQ10013 154 
CDQ10014 128 
CDQ10015 154 
CDQ10016 123A 
CDQ10017 123A 
CDQ10018 123A 
CDQ10019 123A 
CDQ10020 123A 
CDQ10021 123A 
CDQ10022 123A 
CDQ10023 123A 
CDQ10024 123A 
CDQ10025 123A 
CDQ10026 123A 
CDQ10027 123A 
CDQ10028 123A 
CDQ10032 123A 
CDQ10033 128 
CDQ10034 154 
CDQ10035 123 
CDQ10036 123 
CDQ10037 154 
CDQ10044 154 
CDQ10045 154 
CDQ10046 154 
CDQ10047 154 
CDQ10048 128 
CDQ10049 154 
CDQ10051 128 
CDQ10052 128 
CDQ10053 128 
CDQ10057 128 


CDQ10058 
CDG22 
CDR-2 


CDT 1309 
CDT1310 


CDT1311 
CDT1319 
CDT1320 
CDT1321 
CDT-1322 


CDT1349 
CDT1349A 
CDT1350 
CDT1350A 
CDZ-318-75 


CDZ15000 
CES02 


CE510 


CER67B 


CER68A 
CER68B 


CER69B 


CER69C 
CER70 

CER70A 
CER70B 
CER70C 


CER71 
CER71A 
CER71B 
CER71C 
CER72 


CER72A 
CER72B 
CER72C 
CER72D 
CER72F 


CER73 

CER73A 
CER73B 
CER73C 
CER73D 


CER73F 
CER500 
CER500A 
CER500B 
CER500C 


CER670 
CER670A 
CER670B 
CER670C 
CER680 


CER680A 


CER690A 


CER690B 
CER690C 
CER700 

CER700A 
CER700B 


CER700C 
CER710 

CER710A 
CER710B 
CER710C 


CER720 
CER720A 
CER720B 
CER720C 
CER730 


CER730A 
CER730B 
CER730C 
CF102DA 
CF102PA 


CF102RA 
CF102VA 


CGD462 
CGD591 
CGD685 
CGD1029 
CHA4Z3.6 


CHA4Z5.1 


CHMZ5.6 
CH119D 


C12711 
C12712 
C12713 
C12714 
C12923 


C12924 


C13391 


C13391A 
C13392 
C13393 
C13394 
C13395 


C13396 
C13397 
C13398 
C13402 
C13403 


C13404 
C13405 
C13414 
C13415 
C13416 


C13417 
C13704 
C13705 
C13706 
C13900 


C13900A 
C13901 
C14256 
C14424 
C14425 


CIL511 
CIL512 
CIL513 
CIL521 
CIL522 


CIL523 
CIL531 
CIL532 
CIL533 
CJ5201 


CJ5202 
CJ5203 
CJ5204 
CJ5209 
CJ5210 


CJ5211 
CJ5212 
CJ5213 
CJ5214 
CJ5215 


CN2484 


COD1531 
COD1532 
COD1533 
COD1534 
COD1535 


COD1536 
COD1537 
COD1538 
COD1551 
COD1552 


COD1553 
COD1554 
COD1555 
COD1556 
COD1611 


COD1612 
COD1613 
COD1614 
COD1615 
COD1616 


COD1617 
COD1618 
COD1537 
COD1538 
CODI617 


111, 112 


111, 112 


CODI618 through D45C3 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
CODI618 125 
CODI11531 116 
COD16045 116 
COD16046 116 
COD16047 116 
CODI6048 116 
CODI11556 116 
COD115524 116 
COD115534 116 
CODI15544 116 
COD115564 116 
CP102 125 
CP102BA 116 
CP102DA 116 
CP102FA 116 
CP102HA 116 
CP102KA 116 
CP102MA 116 
CP102PA 125 
CP102RA 125 
CP102VA 125 
CP103 125 
CP152VA 125 
CP400 130 
CP401 130 
CP404 130 
CP405 130 
CP406 130 
CP407 130 
CP408 130 
CP409 128 
CP800 158 
CP801 158 
CP802 158 
CP803 158 

Ql 102A 
CQT940A 121 
CQT940B 121 
CQT940BA 121 
CQT1075 121 
CQT1076 121 
CQT1077 121 
CQT1110 121 
CQT1110A 121 
CQT1111 121 
CQT1111A 121 
CQT1112 121 
CRO0000 109 
CR1034 116 
CR1035 116 
CRT1544 121 
CRT1545 121 
CRT1552 121 
CRT1553 121 
CRT1602 121 
CRT3602A 121 
CS131D 116 
CS360 123A 
CS696 123A 
CS697 123A 
CS706 123A 
CS718 123A 
CS718A 123A 
CS720A 123A 
CS918 108 
CS929 161 
CS930 161 
CS956 128 
CS1014 108 
CS1014E 108 
CS1014F 108 
CS1014G 161 
CS1014H 161 
CS1018 108 
CS1120C 161 
CS1120D 161 
CS1120E 161 
CS1120F 161 
CS1120H 161 
CS1121G 159 
CS1124G 106 
CS1129E 128 
CS1166 123A 
CS1166D 123A 
CS1166E 123A 
CS1166F 123A 
CS1166G 123A 
CS1166H 123A 
CS1166H/F 123A 
CS1168E 108 
CS1168F 123A 
CS1168G 123A 
CS1168H 123A 
CS1170F 159 
CS1225D 108 
CS1225E 108 
CS1225F 108 
CS1225HF 128 
CS1226 108 
CS1226E 108 


52 





To Bë ECG 
Replaced Replacement 
CS1226F 108 
CS1226G 108 
CS1226H 108 
CS1227 108 
CS1227D 108 
CS1227E 108 
CS1227F 108 
CS1227G 108 
CS1228E 159 
CS1229 123A 
CS1229A 123A 
CS1229B 123A 
CS1229C 123A 
CS1229D 123A 
CS1229E 123A 
CS1229F 123A 
CS1229G 123A 
CS1229H 123A 
CS1229K 128 
CS-1235F 123A 
CS1235G 123A 
CS1236D 123A 
CS1236H 123A 
CS1237 129 
CS1238 108 
CS1238F 123A 
CS1238G 108 
CS1238H 108 
CS1238l 108 
CS1243E 108 
CS1243H 108 
CS1244H 108 
CS1244J 108 
CS1244X 108 
CS1245F 123A 
CS1245G 123A 
CS1245H 123A 
0912451 123Α 
CS1245T 123A 
CS1248 128 
0512481 128 
CS1248T 128 
CS1250E 123A 
CS1250F 128 
CS1251E 159 
CS1251F 159 
CS1252B 108 
CS1252C 108 
CS1255H 128 
CS1255HF 128 
CS1256H 129 
CS1256HG 129 
CS1258 123A 
CS1259 123A 
CS1283A 123A 
CS1284B 161 
CS1284F 161 
CS1284G 161 
CS1284H 161 
CS1288 123A 
CS1289 123A 
CS1293 108 
CS1294E 159 
CS1294H 159 
CS1295E 123A 
CS1295G 123A 
CS1295H 128 
CS1303 159 
CS1305 108 
CS1308 159 
CS1330 161 
CS1330A 108 
CS1330B 108 
CS1330C 108 
CS1340D 108 
CS1340E 108 
CS1340F 108 
CS1340G 108 
CS1340H 108 
CS1349 123A 
CS1368 123A 
CS1368A 123A 
CS1368B 123A 
CS1368C 123A 
CS1368D 123A 
CS1369 129 
CS1370 123A 
CS1371 123A 
CS1372 123A 
CS1420 123A 
CS1453E 123A 
CS1453F 128 
CS1453G 128 
CS1460E 161 
CS1460H 161 
CS1461J 161 
CS1461X 161 
CS14621 128 
CS1462F 161 
CS1463A 123A 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


—— rrr rr men | ——— Háá— J 


CS1464H 
CS1465H 
CS1555 

CS1589E 
CS1589F 


CS1589S 


CS1609F 


CS1613 
CS1711 
CS1893 
CS1990 
CS2218 


CS2219 
CS2221 
CS2222 
CS2369 
CS2481 


CS2484 
CS2711 
CS2712 
CS2713 
CS2714 


CS2715 
CS2716 
CS2922 
CS2923 
CS2924 


CS2925 
CS3390 
CS3391 
CS3391A 
CS3392 


ς53393 
CS3394 
CS3395 
CS3396 
CS3397 


CS3398 
CS3402 
CS3403 
CS3404 
CS3405 


CS3414 
CS3415 
CS3416 
CS3417 
CS3605 


CS 3606 
CS 3607 
CS 3662 
CS3663 
CS3702 


CS3703 
CS3704 
CS3705 
CS3706 
CS3707 


CS3708 
CS3709 
CS3710 
CS3711 
CS3843 


CS3844 
CS3845 
CS3854 
CS3854A 
CS3855 


CS3855A 


CS3900 


CS3900A 
CS3901 
CS 3903 
CS3904 
CS3906 


CS4424 
CS4425 
CS5088 
CS5369 
CS5447 


CS5448 
CS5449 
CS5450 
CS5451 
CS6168F 


CS6168G 
CS6225F 
CS6226F 
CS6227E 
CS6227F 


CS9011 

CS9011D 
CS9011E 
CS9011F 
CS9011G 


CS9011H 
CS90111 
059012 
CS9012HG 
CS9012HH 


CS9013 

CS9013A 
CS9013B 
CS9013C 
CS9013D 


CS9013E 
CS9013F 
CS9013G 
CS9013H 
CS9013HE 


CS9013HF 
CS9013HG 
CS9013HH 
CS9014 
CS9014A 


CS9014B 
CS90146 
CS9016 
CS9016E 
CS9016F 


CS9016G 
CS9017G 


CS9018D 


CS9018E 
CS9018F 
CS9018G 
CS9103C 
CS9600-4 


CS9600-5 
CST1739 
CST1740 
CST1741 
CST1742 


CST1743 
CST1744 
CST1745 
CST1746 
CT16XT 


CT100 
CT200 
CT 300 
CT 461 
CT600 


CT1122 
CT1124 
CT1124A 
CT1124B 
CT1300 


CT1500 
CTN200 
CT P461 
CTP573 
CTP1032 


CTP1033 
CTP1034 
CT P1035 
CTP1036 
CTP1104 


CTP1106 
CTP1108 
CTP1109 


CTP1111 
CTP1117 


CTP1119 
CTP1124 
CTP1133 
CTP1135 
CTP1136 


CTP1137 
CTP1265 
CTP1266 
CTP1306 
CTP1307 


CTP1500 
CT P1503 
CTP1504 
CTP1508 
CT P1509 


CTP1511 
CTP1512 
CTP1513 
CTP1514 
CTP1544 


CTP1545 
CTP1550 
CTP1551 
CTP1552 
CTP1553 


CTP1728 
CTP1729 
CT P1730 
CTP1731 
CTP1732 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
CTP1733 121 
CTP17/35 121 
CT P1736 121 
CTP1739 121 
CTP-2001-1001 102A 
CTP-2001-1002 102A 
CTP-2001-1003 102A 
CTP-2001-1004 102A 
CTP-2001-1007 123A 
CTP-2001-1008 123A 
CTP-2001-1009 102A 
CTP-2001-1010 109 
CTP-2001-1011 116 
CTP-2001-1012 116 
CTP-2006-1001 102A 
CTP-2006-1002 102A 
CTP-2006-1003 102A 
CTP-2006-1004 109 
CTP2076-1001 102A 
CTP2076-1002 102A 
CTP2076-1003 102A 
CTP2076-1004 102A 
CTP2076-1005 102A 
CTP2076-1006 102A 
CTP2076-1007 102A 
CTP2076-1008 102A 
CTP2076-1009 102A 
CTP2076-1010 102A 
CTP2076-1010 102A 
CTP2076-1011 102A 
CTP2076-1012 102A 
CT P3500 121 
CT P3503 121 
CT P3504 121 
CT P3508 121 
CT P3544 179 
CT P3545 179 
CTP3552 179 
CTP3553 179 
CV425 109 
CV442 109 
CX0036 109 
CX0037 116 
CX0039 116 
CX0040 116 
CX0041 109 
CX0042 110 
CX0047 116 
CX0048 116 
CX0049 116 
CX0050 135 
CX0051 140 
CX9001 116 
CY40 116 
CY50 116 
CY80 156 
CY100 125 
CZD010 140 
CZD010-5 140 
CZD012-5 142 
CZD014 144 
CZD014-5 144 
CZD015 145 
CZD015-5 145 
D01-100 116 
D019 100 
D031 102A 
D038 102A 
D043 102A 
D063 160 
D078 100 
D079 160 
D080 127 
D081 127 
D083 103A 
D085 103A 
D086 160 
D087 108 
D088 108 
D1-52S 116 
D1A 123A 
D1B 113 
D1C 113 
D1D 125 
DIE 116 
DIF 149 
DIF 101 
DIG 139 
DIH 116 
D1J 116 
D1K 125 
DIL 116 
DIM 136 
DIR35 109, 110 
DIR38 123A 
DIR39 109, 110 
DIS 143 
DIT 144 
D1W 146 
D1Y 107 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
D1ZBLU 145 
DIZRED 144 
DIZVIO 143 
DIZYEL 145 
D2E 147 
D2G 141 
D2G-1 141 
D2G-2 141 
D2G-3 142 
D2G-4 142 
D2H 116 
D2J 116 
D2R31 109 
D2R 38 123A 
D2Z 139 
D2Z-2 146 
D3A 507 
D3F 139 
D3G 178MP 
D3H 137 
D3J 142 
D3N 141 
D3R 116 
D3R38 116 
D3R39 116 
D3U 116 
D3V 116 
D3W 142 
D3Y 137 
D3Z 116 
D4 113 
D4C28 161 
D4C29 161 
D4C30 161 
D4C31 161 
D4D20 161 
D4D21 161 
D4D22 161 
D4D24 108 
D4D24 123A 
D4D25 123A 
D4D26 123A 
D4J 147 
D4L 125 
D4M 116 
D4N 141 
D4P 144 
D4R 109 
D4R26 116 
D4R39 116 
D5 114 
D5R35 116 
D5R39 116 
D6 115 
D6HZ 116 
D7 115 
D7A30 128 
D7A31 128 
D7A32 128 
D8HZ 125 
D10B1051 107 
D10B1055 107 
D10G1051 107 
D10G1052 107 
D11C1B1 128 
D11C3B1 128 
D11C5B1 128 
D11C7B1 128 
D11C10B1 128 
D11C11B1 128 
D11C201B20 124 
D11C203B20 124 
D11C205B20 124 
D11C207B20 124 
D11C210B20 124 
D11C211B20 124 
D14 106 
D15A 116 
D15C 116 
D16E7 123A 
D16E9 123A 
D16EC18 123A 
D16G6 107 
D16K1 107 
D16K2 107 
D16K3 107 
D16K4 107 
D16P2 172 
D16U3 113 
D16U4 113 
D18 116 
D18A12 184 
D24A3394 108 
D25 116 
D25A 116 
D25B 116 
D25C 116 
D26B1 107 
D26B2 107 
D26C1 107 


D28A13 


D28B 

D28D1 
D28D2 
D28D3 
D28D4 


D28D5 
D28D7 
D28D10 
D29A4 
D29A5 


D29A6 
D29A9 
D29E1 
D29E2 
D29E4 


D29E5 
D29E6 
D29E7 
D29E8 
D29E9 


D29E10 
D 


D33D24 


D33D25 
D33D26 
D33D27 
D33D28 
D33D29 


D33D30 
D40D1 
D40D2 
D40D3 
D40D4 


D40D5 
D40D7 
D40D8 
D40N1 
D40N3 


D41D1 
D41D2 
D41D4 
D41D5 
D41D7 


D41D8 
D42C1 
D42C2 
D42C3 
D42C4 


D42C5 
D42C6 
D42C7 
D42C8 
D43C1 


D43C2 
D43C3 
D43C4 
D43C5 
D43C6 


D43C7 
D43C8 
D44C1 
D44C2 
D44C3 


D45C3 
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To Be 
Replaced 


D45C4 


D1172S 
D1301 
D1302 
D1303 
D1666 


D3530 
D6462 
D6623 
D6623A 
D6624 


D6624A 


D10168 


DD175C 


DD176C 
DD177C 
DD236 
DD266 
DD268 


DD2066 
DD2068 
DD2320 
DD2321 
DDE-201 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


D45C4 through EA5711 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
DE16A 116 
DERI 125 
DG-1N 506 
DG-1NR 506 
DG13 174 (10-66) 
DG13TV 174 (10-06) 
DG14 174 (10-66) 
DGM-2 109 
DGM-3 109 
DH4R2 116 
DH14 116 
DH14A 116 
DH16 116 
DH16A 116 
DHD800 125 
DHD805 145 
DH D806 177 
DI-2 109 
DI-7 116 
DI-8 109 
D l-8 outer 139 
DI-42S 116 
DIA 116 
Dl-52S 116 
Dl-55 116 
Dl-56 116 
DI-71 116 
DI-72S 116 
DI-172S 116 
DI-645 116 
DI-646 116 
DI-647 116 
DI-648 116 
DI-649 116 
DI-650 125 
DI-705 116 
DI-1649 116 
DIB 113 
DIC 113 
DICR1 125 
DID 125 
DIE 116 
DIJ 116 
DIK 125 
DIL 116 
DIM 136 
DIS 143 
DIS-1S 116 
DIT 144 
DK19 109 
DK20 109 
DK21 109 
DM-11 709 
DP100 125 
DR1 116 
DRIPR 116 
DR2 116 
DR3 116 
DR4 116 
DR5 116 
DR100 116 
DR200 116 
DR291 109 
DR 300 116 
DR351 109 
DR352 109 
DR 365 109 
DR385 109 
DR400 116 
DR426 109 
DR427 116 
DR434 109 
DR435 116 
DR449 109 
DR464 109 
DR500 116 
DR600 116 
DR668 116 
DR669 116 
DR670 116 
DR671 116 
DR695 116 
DR698 116 
DR699 116 
DR700 125 
DR800 125 
DR826 116 
DR848 116 
DR863 116 
DR900 125 
DR1000 125 
DR5101 116 
DR5102 116 
DRS1 116 
DRS2 156 
DRS102 116 
DRS104 116 
DRS106 116 
DRS107 125 
DRS108 125 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
DS-0065 116 

1 116 
DS-1 (Delco) 103A 

1K 116 
DS1K7 116 
DS-1M 116 
DS1P 116 
DS1U 116 
DS2 101 
DS2N 116 
DS3 102A 
DS4 101 
DS5 101 
DS6 101 
DS7 101 
DS8 101 
DS-8 102A 
DS9 101 
DS11 101 
DS12 101 
DS13 


102A 
DS-13(Courier) 116 
DS-13A(Sanyo 
DS-13B(Sanyo 
DS-14 
DS-14 
DS-14(Sanyo) 507 
DS- deBiSanjo) 506 
DS-15B(Sanyo) 506 
DS16 102A 


DS-16A(Sanyo) 125 
DS-16B(Sanyo) 116 
DS- estoena 116 


DS-16D(Sanyo) 116 

DS16E 116 
DS-16E(Sanyo) 116 
DS16NA 125 
DS16N B 116 
DS16NC 116 
DS16ND 116 


DS16NE 116 
n ieee E 
DS-17(S ) 

anyo 116 
DS-18(Delco) B 
bsis πο 


DS-19 
pr 19(Sanyo) ME 


DS22 y 
DS23 100 
DS24 126 
DS25 126 
DS26 102A 
S2 0 


DS27 109 
DS-28(Delco) 100 
DS29 102A 
D S32 Deco) 109 


DS33(Delco 109 
DS34 160 
DS35 160 
DS36 126 
DS37 160 
DS38 126 


DS38(Delco) 160 
Ds (Sanyo) 116 
1 


10 

DS41 160 
DS42 160 
DS44 123A 
DS45 123A 
DS46 123A 
DS47 123A 
DS51 126 
DS52 126 
DS53 100 
DS55 109 
DS56 160 
DS62 160 
DS63 160 
DS64 160 
DS65 160 
DS66 123A 
DS67 123A 
DS67W 123A 
DS68 106 
DS71 107 
DS72 107 
DS73 107 
DS74 107 
DS75 107 
DS76 123A 
DS77 123A 
DS78 161 
DS-79 109 
DS-79 (Delco) 116 
81 161 
DS83 159 
DS85 161 


DS160(G.E.) 
DS410(Courier) 
DS410(Emerson) 
a 


DS502 
DS503 
DS504 
DS505 
DS506 


DS509 
DS515 
DS519 
DS520 
DS525 


DS570 


DSS16685 
DT41 


DT1110 


DT1111 
DT1112 
DT1120 
DT1121 
DT1122 


DT1311 
DT 1321 
DT1510 
DT1511 
DT1512 


DT1520 
DT1521 
DT1522 
DT 1602 
DT1603 


DT1610 
DT1612 
DT1613 
DT1621 
DT3301 


DT 3302 
DT4011 
DT4110 
DT4111 
DT4120 


DT4121 
DT4303 
DT4304 
DT4305 
DT4306 


DT6110 
DTG110 


DTG110A 
DTG110B 
DTG400M 


DTG600 
DTG601 
DT G602 
DT G603 


DT G603M 


DT G1010 
DTG1011 
DTG1110 
DT G1040 
DT G1200 


DT G2000 


DT G2000A 


DT G2100 


DT G2100A 


DT G2200 


DTS013 
DTS103 
DTS104 
DTS401 
DTS402 


DTS410 
DTS411 
DTS413 
DTS423 


DTS423M 


DTS424 
DTS425 
DTS430 
DTS431 


DTS431M 


DTS701 
DTS702 
DTS704 
DTS801 
DTS802 


DS97 
DS97 (Delco) 
DS159 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
DTS804 165 
DTS3705 162 
DTS3705A 162 
DTS3705B 162 
DUI 160 
DU2 160 
DU3 102A 
DU4 158 
DU5 102A 
DU6 104 
DU7 105 
DU12 160 
DU47 105 
DU400 116 
DU600 116 
DU800 125 
DU1000 125 
DX520 116 
DX1018 108 
DX6873 109 
DZ10A 140 
DZ12 143 
DZ12A 142 
DZ13 143 
DZ15A 145 
DZ27A 146 
DZ33A 147 
DZ82A 150 
E-044A 102A 
E-065 126 
E-066 126 
E-067 126 
E-068 126 
E-070 102A 
E-075L 116 
E0788C 116 
E03090-002 167 
EI 116 
ΕΙΑ 107 
E1M3 125 
E1N3 125 
E2 116 
E3 116 
E5 116 
E6 116 
E8 125 
E9 125 
E10 125 
E14C350 116 
E25C5 116 
E84 140 
E102 126 
E103 133 
E105 126 
E125C200 116 
E132 102A 
E135 116 
E143 116 
E146 116 
E150L 116 
E158 102A 
E181 102A 
E181A 102A 
E181B 102A 
E181C 102A 

181D 102A 
E185B121712 157 

241 102A 
E241A 102A 
E241B 102A 
E262 142 
E300L 116 
E650L 116 
E660 113 
E1018N 116 
E1410 116 
E1411 116 
E1412 116 
E1413 116 
E1415 116 
E1440 116 
E1852 142 
E2412 100 
E2427 101 
E2428 101 
E2429 101 
E2430 123A 
E2431 123A 
E2434 108 
E2435 108 
E2436 123A 
E2438 160 
E2439 160 
E2440 160 
E2441 128 
E2444 123A 
E2445 102A 
E2447 103A 
E2448 102A 
E2449 128 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
E2450 160 
E2451 126 
E2452 123A 
E2453 102A 
E2454 123A 
E2455 123A 
E2459 123A 
E2460 124 
E2461 123A 
E2462 160 
E2464 102A&103A(C f. 
E2465 102 
E2466 103A 
E2467 102A 
E2474 160 
E2475 160 
E2476 102A 
E2477 160 
E2478 160 
E2479 160 
E2480 102A 
E2481 102A 
E2482 102A 
E2484 110 
E2486 137 
E3006 116 
E4676B 116 
E10116 116 
E10157 116 
E10171 116 
E10172 116 
E21135 110 
E21430 109 
E21431 137 
E570022-01 175 
EA0002 160 
EA0007 160 
EA0009 102A 
EA005 116 
EA0013 108 
EA0015 116 
EA0016 116 
EA0031 116 
EA0053 160 
EA0081 128 
EA0086 129 
EA0087 129 
EA0090 128 
EA0091 108 
EA0092 123A 
EA0093 108 
EA0094 108 
EA0095 108 
EA010 116 
EA020 116 
EA030 116 
EA040 116 
EA050 116 
EA060 116 
EA080 125 
EA15X1 123A 
EA15X2 102A 
EA15X3 102A 
EA15X4 102A 
EA15X5 160 
EA15X6 105 
EA15X7 102A 
EA15X8 102A 
EA15X9 123A 
EA15X10 121 
EA15X11 160 
EA15X12 121 
EA15X13 160 
EA15X15 121 
EA15X18 123A 
EA15X19 102A 
EA15X20 123A 
EA15X22 123A 
EA15X23 102A 
EA15X24 123A 
EA15X25 102A 
EA15X26 121 
EA15X27 160 
EA15X28 102A 
EA15X29 160 
EA15X30 160 
EA15X31 123A 
EA15X33 121 
EA15X35 121 
EA15X36 102A 
EA15X37 123A 
EA15X38 121 
EA15X40 160 
EA15X41 160 
EA15X43 160 
EA15X44 123A 
EA15X45 123A 
EA15X48 108 
EA15X49 108 
EA15X50 108 


EA15X51 
EA15X52 
EA15X53 
EA15X54 
EA15X55 


EA15X56 
EA15X57 
EA15X58 
EA15X59 
EA15X63 


EA15X66 
EA15X67 
EA15X68 
EA15X69 
EA15X70 


EA15X71 
EA15X72 
EA15X73 
EA15X75 
EA15X76 


EA15X77 
EA15X83 
EA15X84 
EA15X85 
EA15X86 


EA15X88 
EA15X89 
EA15X94 
EA15X96 
EA15X98 


EA15X99 

EA15X100 
EA15X111 
EA15X112 
EA15X113 


EA16X1 
EA16X2 
EA16X4 
EA16X5 
EA16X6 


EA16X8 
EA16X9 
EA16X11 
EA16X21 
EA16X22 


EA57X1 
EA57X3 
EA57X8 
EA57X10 
EA57X11 


EA75X1 


EA1081 


EA1082 
EA1123 
EA1128 
EA1129 
EA1135 


EA1145 
EA1318 
EA1337 
EA1338 
EA1339 


EA1340 
EA1341 
EA1342 
EA1343 
EA1344 


EA1345 
EA1346 
EA1406 
EA1407 
EA1408 


EA1448 
EA1451 
EA1452 
EA1499 
EA1549 


EA1562 
EA1563 
EA1564 
EA1578 
EA1581 


EA1628 
EA1629 
EA1630 
EA1684 
EA1696 


EA1697 
EA1698 
EA1700 
EA1703 
EA1716 


EA1718 
EA1733 
EA1735 
EA1740 
EA5711 


12 
130 or 152 
116 


93 


EAI-380 through FSP-215 


To Be 
Replaced 


EAl-380 
E BO0001 
E B0003 
EC100 
EC401 


7 
ED1804 
ED1892 


ED2106 
ED2107 
ED2108 
ED2109 
ED2110 


ED2842 
ED2843 
ED2844 
ED2845 
ED2846 


ED2847 
ED2848 
ED2849 
ED2910 
ED2911 


ED2912 
ED2913 
ED2914 
ED2915 
ED2916 


ED2917 
ED2918 
ED2919 
ED2920 
ED2921 


ED2922 
ED2923 
ED2924 
ED3000 
ED3000A 


ED3000B 


ED3002 
ED3002A 


ED3003B 


ED3003S 
ED3004 
ED3004A 
ED3004B 
ED3005 


ED3005A 
ED3005B 
ED3006 

ED3006A 
ED3006B 


ED3007 
ED3007A 
ED3007B 


ED3008 
ED3008A 
ED3008B 
ED3009 
ED3009A 


ED3009B 
ED3010 


ED3010A 


OH 
EH2C11 


EM501 


94 


EC402 
ECR-600-2 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


ETTB-2SB176A 102A 
ETTB-2SB176B 102A 
ETTB-2SB176R 102A 
ETTC-2SC490 175 


EN3009 
EN3013 


EPISXI 
EP15X2 
EPISXS 
EP15X4 
EP15X5 


EP15X6 
EP15X7 
EP15X8 
EP15X9 
EP15X10 


EP16X7 
EP16X20 


EP1000 
EP1259-2 


EP1428-2H 


EP3149 


ER15X7 


ER15X9 

ER15X10 
ER15X11 
ER15X12 
ER15X13 


ER15X14 
ER15X15 
ER15X16 
ER15X17 
ER15X18 


ER15X19 
ER15X20 
ER15X21 
ER15X22 
ER15X23 


ER15X24 


ER57X2 


ER57X3 
ER57X4 


ER103E 


ER104D 
ER105D 
ER106D 
ER107D 
ER108D 


ER185 


ERD400 
ERD700 


ERD800 
ERD900 
ERD1000 


ES15X1 
ES15X2 
ES15X3 
ES15X4 
ES15X6 


ES15X7 
ES15X8 
ES15X10 
ES15X11 
ES15X12 


ES15X14 
ES15X16 
ES15X17 
ES15X18 
ES15X19 


ES15X20 
ES15X23 
ES15X24 
ES15X30 
ES15X31 


ES15X32 
ES15X37 
ES15X42 
ES15X43 
ES15X45 


ES15X48 
ES15X49 
ES15X50 
ES15X51 
ES15X52 


ES15X53 
ES15X54 
ES15X55 
ES15X56 
ES15X57 


ES15X58 
ES15X59 
ES15X60 
ES15X61 
ES15X62 


ES15X63 
ES15X64 
ES16X2 
ES16X5 
ES16X6 


ES16X7 
ES16X10 


ES3113 


ES3114 
ES3115 
ES3116 
ES3120 
ES3121 


ES3122 
ES3123 
ES3124 
ES3125 
ES3126 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
ESA213 126 
ESA233 126 
ESK1/02 116 
ESK1/06 16 
ESKE40C500 116 
ESKE125C500 125 
ET1 160 
ET2 160 
ET3 102 
ET4 102 
ET5 102 
ET6 104 
ET7 105 
ET8 101 
ET9 101 
ET10 103 
ET11 103 
ET12 126 
ET15X1 102A 
ET15X3 107 
ET15X4 121 
ET15X5 121 
ET15X7 108 
ET15X8 128 
ET15X9 108 
ET15X10 123A 
ET15X11 123A 
ET15X12 123A 
ET15X13 123A 
ET15X14 123A 
ET15X15 123A 
ET15X16 123A 
ET15X17 121 
ET15X18 108 
ET15X19 108 
ET15X20 123A 
ET15X21 108 
ET15X23 108 
ET15X24 123A 
ET15X25 102A 
ET15X26 127 
ET15X27 123A 
ET15X29 160 
ET15X30 108 
ET15X31 102A 
ET15X32 102A 
ET15X33 129 
ET15X34 154 
ET15X36 128 
ET15X37 123A 
ET15X38 129 
ET15X39 129 
ET15X40 127 
ET15X41 123A 
ET15X42 123A 
ET15X43 121 
ET15X45 123A 
ET16X1 109 
ET16X6 112 
ET16X7 113 
ET16X10 113 
ET16X11 113 
ET16X13 112 
ET16X14 112 
ET16X15 142 
ET16X16 117 
ET16X17 136 
ET16X19 109 
ET16X20 109 
ET16X21 109 
ET41X37 109 
ET51X25 116 
ET52X25 116 
ET55-25 116 
ET55X25 116 
ET57X25 116 
ET57X26 120 
ET57X29 116 
ET57X30 116 
ET57X31 119 
ET57X32 118 
ET57X33 116 
ET57X35 116 
ET57X39 506 
ET57X40 506 
ET58X32 118 
ET200 116 
ET400 116 
ET600 116 
ET1511 102A 
ETD-1N60 109 
ETD-10D1 116 
ETD-10D2 116 
ETD-SD46 109 
ETS-003 130 
ETS-068 123A 
ETS-069 129 
ETS-070 128 


ETS-071 129 
ETTB-2SB176 102A 


ETT C-CD8000 


123A 


ETTC-CD12000 123A 
ETTC-CD13000 123A 
ETT-CDC-12000 123A 


ETX18 123A 
EU15X1 108 
EU15X2 108 
EU15X3 108 
EU15X27 128 
EU15X34 128 
EU16X1 109, 110 
EU16X4 112 
EU16X14 112 
EU16X19 110 
EU57X31 119 
EU57X32 118 
EU57X38 120 
EU57X40 116 
EVR4 136 
EVR4A 136 
EVR4B 136 
EVR5 137 
EVR5A 137 
EVR5B 137 
EVR9 139 
EVR9A 139 
EVR9B 139 
EVR11 141 
EVR11A 141 
EVR11B 141 
EVR12 142 
EVR12A 142 
EVR12B 142 
EVR15 145 
EVRISA 145 
EVR15B 145 
EVR27 146 
EVR27A 146 
EVR27B 146 
EVR56 148 
EVR56A 148 
EVR56B 148 
EVR82 150 
EVR82A 150 
EVR82B 150 
EVR110 151 
EVR110A 151 
EVR110B 151 
EVS-K112C 113 
EW162 08 
EW163 107 
EW164 107 
EW165 107 
EW165V 123A 
EW166 109 
EW167 109 
EW168 110 
EW169 156 
EW169B ET 
EW181 12 

EW182 123A 
EW183 153 
EW183B 175 
EW212 161 
EWQ202 159 
EX15X25 102A 
EYV-420D1R5JA 116 
F-0 116 
F1 116 
F2 116 
F3 116 
F4 116 
F5 116 
F6 116 
F8 125 
F10 125 
F11 116 
F16H1 137 
F20-1001 108 
F20-1002 108 
F20-1003 108 
F20-1004 108 
F20-1005 108 
F20-1006 102A 
F20-1007 102A 
F20-1008 102A 
F20-1009 102A 
F20-1010 109 
F20-1012 109 
F20-1013 109 
F20-1014 109 
F20-1015 116 
F20-1016 116 
F67E 121 
F96N 108 
F121-433804 123A 


FD333 
FD1599 


FD1708 


FD3405 


FD6451 
FD6489 
FDH600 
FDH694 
FDH6229 


FE100 
FE100A 
FE102 
FE102A 
FE104A 


FE400 
FE402 
FE402A 
FE404A 
FF274 


FF 400 
FG-2N 
FK914 
FK918 
FK2369A 


FK2484 
FK2894 
FK3014 
FK3299 
FK3300 


FM1613 
FM1711 
FM1893 
FM2368 
FM2369 


FM2846 
FM2894 
FM3014 


FO5 
FPR40-1001 


FPR40-1003 
FPR40-1004 
FPR40-1005 
FPR40-1006 
FPR50-1001 


FPR50-1002 
FPR50-1003 
FPR50-1004 
FPR50-1005 
FPR50-1006 


FPR50-1011 
FR- 


FS1974 


FS1978 
FS2003-1 
FS2299 
FS24226 
FS27233 


FSA1169 
FSA1177 
FSA1178 
FSA1202 
FSE1001 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
F136 109 
F215-1001 108 
F215-1002 108 
F215-1003 108 
F215-1004 108 
F215-1005 108 
F215-1006 102A 
F215-1007 102A 
F215-1008 102A 
F215-1009 102A 
F215-1010 109 
F215-1012 109 
F215-1013 109 
F215-1014 109 
F215-1016 116 
F215-1017 116 
F 302-1 123A 
F 302-2 123A 
F 302-1532 123A 
F 302-2532 123A 
F 306-001 123A 
F 306-022 123A 
F 366 23A 
F501 161 
F501-16 161 
F502 161 
F523 161 
F572-1 123A 
F587 123A 
F699 159 
F1462 132 
F1463 132 
F2427 108 
F2443 123A 
F2448 123A 
F2450 108 
F2584 123A 
F2633 108 
F2634 108 
F2636 108 
F 3549 129 
F 3560 128 
F3561 128 
F 3569 123A 
F3570 159 
F3571 123A 
F 3589 128 
F 3590 159 
F4706 108 
F4709 128 
F10124 116 
F10148 116 
F10180 116 
F15810 108 
F15835 108 
F15840 123A 
F15840-1 123A 
F15841 108 
F20303 109 
F21490 159 
FA4 116 
FA6 116 
FA8 125 
Ε A8005 141 
F A8006 141 
FA8007 141 
FA8008 141 
FA8009 145 
FA8010 145 
FA8011 145 
FA8012 145 
FB401 160 
F B402 160 
F B403 160 
F B420 102A 
F B421 102A 
F B440 160 
F B6853 123A 
F C5006 108 
FCS1168E 108 
FCS1168E641 108 
FCS1168F813 123A 
FCS1168G 123A 
FCS1168G704 123A 
FCS1170F 159 
FCS1225E 108 
FCS1227E 108 
FCS1227E814 108 
FCS1227F 108 
FCS1227F743 108 
FCS1227G 108 
FCS1227G810 108 
FCS1229 128 
FCS1229F 123A 
FCS1229G 123A 
FCS9014B 108 
FCS9016F 108 
FCS9066 108 
FD3 116 
FD6 116 


FSE3001 


FSP-42-1 


FSP-164 
FSP-165 
FSP-166 
FSP-166-1 
FSP-215 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


FSP-242-1 


FT1315 
FT1324B 


FT1324C 
FT1341 


FV2747C 
FV2894 


FV3014 
FV3299 


FWB3001 


FW Β3002 
FW B3003 
FWB3004 
FW Β3005 
FW B3006 


FWL100 


FZ3.6T5 
FZ3.6T10 


FZ12T10 
FZ14T5 


FZ14T10 


FZ27T5 
FZ27T10 
FZ33A 
FZ82A 
FZ901 


G00-502A 
G01 

G01A 

G02 
G04-701-A 


G04-704-A 
G05-010-A 
G05-011-A 
G05-015-D 
G1 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


FSP-242-1 through GZ9.1 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


G5K 
G5.1T5 


G 
G9.1T5 
G9.1T10 


G9.1T20 
G10 


G12T10 
G12T20 
G13 


G14 
G15T10 
G15T20 
G19 
G27T5 


G27T10 
G27T20 


G59122 
G101079 


GA52829 


GC181 


GC1006 


GC1007 
GC1034 
GC1035 
GC1036 
GC1092 


GC1093 


GC1093X3 


GC1097 
GC1101 
GC1134 


GC1136 
GC1137 
GC1142 
GC1143 
GC1144 


GC1145 
GC1155 
GC1146 
GC1148 
GC1149 


GC1150 
GC1159 
GC1182 
GC1183 
GC1184 


GC1185 
GC1186 
GC1187 
GC1257 
GC1302 


GC1422 


GC4045 


GC4062 
GC4087 
GC4094 
GC4097 
GC4144 


GC4156 
GC4213 
GC4251 
GC4267-2 
GC5000 


GC5012 
GDIE 
GDIP 
GDI 
GDA 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
GD5E 109 
GD6E 109 
GD8E 109 
GD11E 109 
GD12 116 
GD12E 109 
GD13E 109 
GD72E/3 109 
GD72E/4 109 
GD72E/5 109 
GS73E/3 109 
GD73E/4 109 
GD73E/5 109 
GD74E/3 109 
GD74E/4 109 
GD74E/5 109 
GD400 109 
GD401 109 
GD402 109 
GD403 109 
GD404 109 
GD405 109 
GD406 109 
GD409 109 
GD663 109 
GE-1 100 
GE-2 102 
GE-3 104 
GE-5 101 
GE-6 101 
GE-7 101 
GE-8 103 
GE-9 160 
GE-9A 160 
GE-10 123A 
GE-11 107 
GE-12 124 
GE-13MP 104MP 
GE-14 130 
GE-I5MP 130ΜΡ 
GE-16 121 
GE-17 123A 
GE-18 128 
GE-19 130 
GE-20 123A 
GE-21 159 
GE-22 159 
GE-23 175 
GE-24MP 1798) 
GE-25 12 
GE-26 153 
GE-27 171 
GE-28 186 
GE-29 186 
GE-30 131 
GE-31MP 131MP 
GE-41 358A 
GE-42 358 
GE42-7 116 
GE129 107 
GE-208 160 
GE296X 172 
GE-504 116 
GE-504A 116 
GE505 125 
GE-509 125 
GE-509 125 
GE-3265 123A 
GE3638 109 
GE-CR1 118 
GE-CR2 119 
GE-CR3 120 
GED05B850 109 
GE-FET1 133 
GEL234F1 717 
GEL2111 708 
GEL2111AL1 708 
GEL2111F1 708 
GEL2113 709 
GEL2113AL1 709 
GEL2113F1 709 
GE-M100 160 
GE-MR6 186 
GEN11760 174 
GER-A 02A 
GER-A-D 160 
GET103 102A 
GET113 102A 
GET113A 102A 
GET114 102A 
GET572 121 
GET671 160 
GET672 160 
GET672A 160 
GET673 160 
GET691 160 
GET692 160 
GET693 160 
GET706 123A 
GET708 123A 


GET871 
GET872 
GET873 


GET873A 


GET874 


GET875 
GET880 
GET881 
GET882 
GET883 


GET885 
GET887 
GET888 
GET889 
GET890 


GET891 
GET892 
GET895 
GET896 
GET897 


GET898 
GET914 
GET929 
GET930 
GET2221 


GET2222 
GET2369 
GET3013 
GET3014 
GET3638 


GET3638A 


GI2923 
GI2924 


G13643 


G13644 
G13702 
G13703 
G13704 
G13705 


G13706 


G13710 
G13711 


GLA47B 


GLA56A 
GLA56B 


GLA91A 
GLA91B 
GLA100 
GLA100A 
GLA100B 


GM 0290 
GM0375 
GM0376 
GM0377 
GM0378 


GM0380 
GM1J2 


GME0404-1 
GME0404-2 


GME2002 


GME3001 
GME3002 
GME4001 
GME4002 
GME4003 


GME6003 
GME9001 
GME9002 
GME9021 
GME9022 


GMO290 
GMO375 


GMO378 
GMO380 


GOO-003-A 
GOO-502-A 


GP-1 
GP139 


GP139A 
GP139B 
GP230 
GP250 
GP1432 


GP1493 
GP1494 
GP1622 
GP1882 


GPMINA 


GPMINB 
GPM2NA 


GT1200 
GT 1202 


GT1223 
GT1604 
GT1605 
GT1606 
GT1607 


GT1608 
GT1609 
GT1644 
GT1658 
GT1665 


GT2693 


GT2765 


GT2766 
GT2767 
GT2768 
GT2883 
GT2884 


GT2885 
GT2886 
GT2887 
GT2888 
GT2906 


GT3150 
GT5116 
GT5117 
GT5148 
GT5149 


GT5151 
GT5153 
GTEI 
GTE2 
GTJ33141 


GTJ33229 
GTJ33230 
GT J33231 
GTJ33232 
GTV 


GTX2001 
sp 


GZ27 through HT104861A 


To Be 
Replaced 


H8287 
H8287-4 
0052 


HA235A 


HA2356 
HA240 
HA266 
HA267 
HA-268 


HA-269 
HA300 
HA330 
HA342 
HA-350 


HA-350A 


HA-354B 


HA400 
HA471 
HA500 
HA505 
HA525 


HA600 
HA800 
HA1000 
HA1040 
HA1350 


HA1360 
HA2001 
HA2010 
HA2190 
HA3210 


96 


6 

109, 110 

109, 110 
1 


ECG 
Replacement 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
HA3480 160 
HA3670 160 
HA4400 160 
HA5001 101 
HA5002 101 
HA5003 101 
HA5005 101 
HA5009 101 
HA5010 103A 
HA5011 101 
HA5012 101 
HA5014 101 
HA5016 101 
HA5020 101 
HA5021 101 
HA5022 101 
HA5023 101 
HA5024 101 
HA5025 101 
HA5026 101 
HA7530 129 
HA7531 129 
HA7630 129 
HA7631 129 
HA7632 129 
HAM-1 102A 
HAR10 116 
HAR15 116 
HAR20 116 
H B-00054 102A 
H B-00056 102A 
H B-00176 102A 
HB2 116 
H B3 116 
H B32 102A 
HB33 102A 
HB54 102A 
H B55 102A 
H B56 102A 
H B75 102A 
HB75C 102A 
HB77 102A 
HB77B 102A 
HB77C 102A 
HB156 102A 
HB156C 102A 
HB171 102A 
HB172 102A 
HB175 102A 
HB176 102A 
HB178 102A 
HB186 102A 
HB187 102A 
H B263 102A 
H B270 102A 
H B324 158 
H B365 158 
H B367 131 
H B415 158 
H B422 126 
H B459 102A 
H B461 176 
H B475 158 
HC-00176 102A 
H C-00730 101 
HC-00828 123A 
HC-01820 123A 
HC-01830 108 
HC30 156 
HC-30 116 
HC39 156 
HC50 156 
HC-56 123A 
HC67 116 
Η C68 116 
HC69 116 
HC71 116 
HC72 125 
HC73 125 
HC80 116 
H C206 108 
HC371 123A 
HC372 123A 
HC373 123A 
HC380 107 
HC381 107 
HC394 107 
HC454 107 
Η 0458 123Α 
Η 0460 107 
Η 0461 107 
Η C495 152 
HC500 116 
HC515 124 
HC535 107 
HC535A 107 
HC535B 107 
HC537 107 
HC539 123A 
HC545 107 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 


Replacement 


ÍT ë ë jO fen 11 J 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
HC561 123A 
HC645 108 
H C668 108 
HC670 116 
H C680 116 
HC700 116 
HC710 116 
HC720 125 
HC730 125 
HC772 108 
HC784 107 
HC828 123A 
HC829 108 

V 116 
HD-1 116 


HD10-001-01 109 
HD20-003-01 116 


HD-187 101 
HD2000 116 
HD2000-301 116 
HD6147 116 
HD6865 116 
HD200301 116 
HD1000105 110 


HD1000105-0 110MP 


HD1000303 109, 110 
HD1000303-0 109, 110MP 


HD1000309 138 
HD2000110 116 
HD2000301 116 
HD2000301-0 116 
HD2000307 116 
HD3000309 138 
HD3000309-0 138 
HD4000109 109 
HE-1N34A 109 
HE-1N60 109 
HE-1N60P 109 
HE-1S188 109 
ΗΕ-15426 109 
HE-18446 109 
HE-10001 109 
HE-10002 109 
HE-10003 109 
HE-10024 109 
HE-10030 177 
HE-20011 116 
HE-OA90 109 
HE-SD1 116 
ΗΕΡΙ 126 
HEP3 160 
HEP50 123A 
HEP51 129 
HEP52 159 
HEP53 123A 
HEP54 123A 
HEP55 123A 
HEP56 108 
HEP57 159 
HEP101 140 
HEP102 134 
HEP103 137 
HEP104 139 
HEP105 142 
HEP134 109 
HEP135 109 
HEP154 116 
HEP156 116 
HEP157 116 
HEP158 116 
HEP159 125 
HEP160 125 
HEP165 113 
HEP166 115 
HEP170 156 
HEP175 166 
HEP176 167 
HEP177 168 
HEP178 169 
HEP200 104 
HEP230 104 
HEP231 105 
HEP232 121 
HEP233 105 
HEP234 127 
HEP235 127 
HEP236 179 
HEP240 124 
HEP241 175 
HEP242 129 
HEP243 128 
HEP244 157 
HEP245 152 
HEP245 184 
HEP246 185 
HEP250 102A 
HEP251 102A 
HEP253 158 
HEP254 158 
HEP280 102A 


H E P281 
HEP300 
HEP302 
HEP591 
HEP602 


HEP603 
HEP604 
HEP605 
HEP606 
HEP607 


HEP608 
HEP609 
HEP610 
HEP611 
HEP612 


HEP613 
HEP623 
HEP624 
HEP628 
HEP629 


HEP630 
HEP631 
HEP632 
HEP633 
HEP634 


HEP635 
HEP636 
HEP637 
HEP638 
HEP639 


HEP640 
HEP641 
HEP642 
HEP643 
HEP700 


HEP701 
HEP702 
HEP703 
HEP704 
HEP706 


HEP707 
HEP708 
HEP709 
HEP710 
HEP712 


HEP713 
HEP714 
HEP715 
HEP716 
HEP717 


HEP718 
HEP719 
HEP720 
HEP721 
HEP/Z? 


HEP723 
HEP724 
HEP725 
HEP726 
HEP727 


HEP728 
HEP729 
HEP731 
HEP732 
HEP733 


HEP734 
HEP735 
HEP736 
HEP738 
HEP739 


HEP740 
HEP801 
HEP802 
HEP-C6001 
HEP-G6001 


EP-S9100 
P-Z0206 
P-Z0208 
P-Z0210 
P-Z0212 


P-Z0214 
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P-Z0225 


P-Z0234 
-0SW05 


-1S334 
-1S339 
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HR53 


HR105A 


HR105B 
HR106 
HR107 
HR107H 
HR40836 


H R40837 
HR43835 
HR45838 
HR45910 
HR45913 


(Penncrest) 


HR448636 
HS1/7 
HS1/9 
HS5 
HS-7/1 
HS-7/17N 
HS-8/1 
HS9/17N 


HS10/1 
HS-1 


HS15/1 


SEE s 
HS-22D 
HS-23D 


HS25/1B 
HS25/1BS 


tas 
HS-290 
HS-102 
HS-133 


HS-170 


HS902A 
HS1001 
HS1002 
HS1003 
HS1007 


HS1008 
HS1009 
HS1010 
HS1011 
HS1012 


HS1020 
HS2033 
HS2036 
HS2039 
HS2047 


HS2051 
HS2056 
HS2062 
HS2091 
HS2100 


HS2120 
HS2150 
HS2270 
HS2330 
HS3103 


HS3104 
HS3108 
HS3110 
Η 97033 
Η 957036 


Η 957039 
HS7051 
HS7056 
HS7062 
HS7091 


HS7100 
HS7120 
HS7150 
HS7270 
HS7330 


HS40021 
HS40022 
HS40023 
HS40024 
HS40025 


HS40026 
HSC-1 


HT401 

HT040519C 
HT102341B 
HT102341C 


HT102351A 
HT103501A 
HT200540A 
HT200541B 
HT200561C 


HT200771B 
HT203701B 
HT204051E 
HT204053A 
HT20436A 


HT204736 
HT 30494 
HT30494X 
HT101021A 
HT102341 


HT102341A 
HT102351 
HT103501 
HT104861 
HT104861A 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


HT104861B 
HT104951B 
HT104951B-0 
HT104951C 
HT104961B 


HT104961C 
HT105611 
HT105611A 
HT105611B 
HT200540 


HT200541 
HT200541A 
HT200541B-0 
HT200541C 
HT200561 


HT200561A 
HT200561B 
HT200561C-0 
HT200751B 
HT200771 


HT200771A 
HT200771B 
HT200771C 
HT203701 

HT203701A 


HT204051 
HT20451A 
HT204051B 
HT204051C 
HT204051D 


HT204051E 
HT204053 

HT204053B 
HT303620B 
HT303711A 


HT303711B 
HT303711B-0 
HT303711C 
HT303720A 
HT3037210-0 


HT303721D 
HT303721-0 
HT303730 
HT303730A 
HT303801 


HT303801A 
HT303801B 
HT303801B-0 
HT303801C 
HT303941 


HT303941A 
HT303941B 
HT 304531 

HT304531A 
HT304531B 


HT304531C 
HT 304580 

HT304580A 
HT304580B 
HT304580K 


HT304581 

HT304581A 
HT304581B 
HT304581C 
HT306451A 


HT 304861 
HT304861A 
HT304861B 
HT304911 
HT304911A 


HT304911B 
HT304961B 
HT304961C 
HT306441 

HT306441A 


HT306441B 
HT306441C 
HT306451 
HT306451B 
HT307341 


HT307341A 
HT307341A 
HT308291A 
HT308291A-0 
HT308291B 


HT308291B-0 
HT400721 
HT400721A 
HT400721B 
HT400721C 


HT400721D 
HT400721E 
HT400723 

HT400723A 
HT400723B 


HT401191 

HT401191A 
HT401191B 
HT3036210 
HT3037010 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


HT104861B through M65B 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 
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To Be ECG 
Replaced Replacement 
HT3037201 108 
HT3037201A 108 
HT3037201B 108 
HT3037210 108 
HT 3037210-0 108 
HT 3037310 107 
HT3038013-B 107 
HV 0000102 102A 
HV 0000202 116 
HV 0000302 107 
HV0000405 158 
HV12 02A 
HV15 102A 
HV-15 109 
HV16 102A 
HV17 102A 
HV17B 102A 
HV19 102A 
HV23 123A 
HV23A 123A 
HV23F 123A 
HV25 123A 
HV-80 177 
HW8.2A 139 
HW9.1 139 
HW9.1A 139 
HW9.1B 139 
HW11 141 
HW11A 141 
HW11B 141 
HW12 142 
HW12A 142 
HW12B 142 
HW13 143 
HW13A 143 
HW13B 143 
HW15 145 
HW15A 145 
HW15B 145 
HW27 146 
HW27A 146 
HW27B 146 
HW33 147 
HW33A 147 
HW33B 147 
HW56 148 
HW56A 148 
HW56B 148 
HW62 149 
HW62A 149 
HW62B 149 
HW82 150 
HW82A 150 
HW82B 150 
HW110 151 
HW110A 151 
HW110B 151 
HX50001 108 
HX50002 123A 
HX50003 107 
HY3045801C 123A 
IC91 (Philco) 703 
1C101 (Columbia) 172 
IE-850 103A 
IF-65 102A 
IG-100 105 
IN60-1 109 
INC61684 507 
INJ60284 109 
INJ61224 109, 110 
INJ61225 137 
INJ61227 116(2) 
INJ61433 177 
INJ61677 177 
INJ61725 177 
INJ61726 116 
IR1600 122 
IR1601 122 
IR1602 122 
IR1772 122 
IR1774 122 
IR-FE100 132 
IR-TR50 131 
IR-TR51 128 
IR-TR52 159 
IR-TR53 128 
IR-TR54 159 
IR-TR55 186 
IR-TR56 187 
IR-TR57 175 
IR-TR59 130 
IR-TR60 157 
IR-TR61 162 
ISBF1 102A 
ISD-162 103 
IT23 109 
IT23G 109 
J10 156 
J100 116 
J107 107 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
J108 108 
J187 108 
J241 110 
J242 109 
J243 109 
J2441 109 
J5062 160 
J5063 102A 
J5064 102A 
J24561 107 
J24562 107 
J24563 107 
J24564 123A 
J24565 123A 
J24566 124 
J24567 110 
J24570 116 
J24620 160 
J24621 160 
J24622 160 
J24623 160 
J24624 123A 
J24625 123A 
J24626 102A 
J24628 110MP 
J24630 116 
J24631 137 
J24632 139 
J24635 108 
J24636 108 
J24637 108 
J24639 102A 
J24640 159 
J24641 123A 
J24642 175 
J24643 109, 110MP 
J24645 
J24647 116 
J24752 123A 
J24753 123A 


J24754 ας, 
924755 


J24756 116 
J310159 102A 
J310224 102A 
J310249 123A 
J310250 123A 
J310251 160 
J310252 102A 
J320020 116 
J320041 109 
JAM702C 116 
JB-BB1A 116 
JB16C4 116(4) 
JC-00014 116 
JC-00028 116 
JC-10D1 116 
10100 105 
JC-KSO5 116 
JC-SD-1X 116 
JC-SD-1Z 116 
JC-V03C  116(2) 
JCNI 116 
JCN2 116 
JCN3 116 
JCN4 116 
JCN5 116 
JCN6 116 
JCN7 125 
JCV-2 116 
JCV-3 116 
JCV7 125 
JD-BBIA 116 
JDSDID 116 
JEM1 105 
JEM2 105 
JEM3 105 
JEM4 105 
JEM5 105 
JN271 123A 
JNJ61673 133 
JP40 104 
JP5062 160 
J P5063 102A 
JP5064 102A 
JP575005 110 
JP575995 110 
JR5 102A 
JR10 160 
JR15 102A 
JR30 160 
JR30X 160 
JR40 104 
JR100 160 
JR200 160 
JT-1601-40 123A 
JT-1601-41 112 
JT-E1014 109 
JT-E1024D 116 
JT-E1031 109 


JT-E1064 
JT-E1095 
K04774 


K1.3G22A 
K1.3G22-1A 
K1 


K34S747 
K60 


K112 
K112C 
K112D 


K115J510-1 
K115J510-2 
K115J511-2 
K117J460-1 
K117J460-2 


K118J966-1 
K118J966-2 
K118J9663 
K118J966-4 
K122 


K122C 
K122D 
K122J176-1 
K122J176-2 
K122J177P1 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
K2509 107 
K4002 107 
K8532799 Ex 
K8533058-1 11 
K8533137 113 
KB8339 123A 
KC06E11/8 116 
KC-08C22/1 Hee) 
KC-0691L/8 11 
KC06911/ 116 
KC08C11/10 116 
KC08C21/5 116 
KC08C22/1 116 
KC08C22/19 166 
KC08CP11/1  116(3) 
KC08CP12/1 116(3) 
KC-1.3C3X11/1 116(3) 
KC2D22/1 116 
KC2d22/1 166 
KC2dp 116 


KC2DP11/112/1 116(3) 
KC2dp12/1 116(2 


KC2dp12/2 
KC2DP22/1 116 
KC2dp22/1C 166 
KC13C22/1 116 
KD27 109 
KD2101 102A 
KD2102 123A 
KD2103 116 
KD2104 116 
KD2501 140 
KD2503 137 
KD2504 139 
KD2505 142 
KGS1000 102A 
KO4774 104 
KR-Q0001 102A 
KR-Q0002 102A 
KR-Q0004 102A 
KR-Q0005 109 
KR-Q1010 102A 
KR-Q1011 102A 
KR-Q1012 102A 
KR-Q1013 123A 
KS-05 116 
KSO33A 134 
KSO33B 134 
KSO36A 134 
KSO39A 134 
KSO39B 134 
KSO47A 135 
KSO47B 135 
KSO51A 135 
KSO56A 136 
KSO56B 136 
KSO62A 137 
KSO9IA 139 
KS30A 134 
KS30AF 134 
KS30B 134 
KS30BF 134 
KS31A 134 
KS32A 134 
KS32AF 134 
KS32B 134 
KS32BF 134 
KS34A 135 
KS34AF 135 
KS34B 135 
KS34BF 135 
KS35A 135 
KS35AF 135 
KS36A 136 
KS36AF 136 
KS36B 136 
KS36BF 136 
KS37A 137 
KS37AF 137 
KS41A 139 
KS41AF 139 
KS42A 140 
KS42AF 140 
KS42B 140 
KS42BF 140 
KS44A 142 
KS44AF 142 
KS44B 142 
KS44BF 142 
KS46AF 145 
KS46 145 
KS46BF 145 
KS100A 140 
KS100B 140 
KS120A 142 
KS120B 142 
KS150A 145 
KS150B 145 
KS2033A 134 
KS2033B 134 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
KS2039A 134 
KS2039B 134 
KS2047A 135 
KS2047B 135 
KS2051A 135 
KS2051B 135 
KS2056A 136 
KS2056B 136 
KS2062A 137 
KS2062B 137 
KS2091A 139 
KS2091B 139 
KS2100A 140 
KS2100B 140 
KS2120A 142 
KS2120B 142 
KS2150A 145 
KS2150B 145 


KSKE12C500 125 
KSKE40C200 116 


KSKE40C500 116 
KSKE125C200 125 


KT1017 121 
KV1 102A 
KV2 102A 
KV4 102A 
KVR10 140 
L3/2H 116 
L6/2H 116 
L8/2H 125 


L-417-29BLK 121 
L-417-29GRN 121 
L-417-29WHT 121 


L-417-60 121 
L5021 102A 
L5022 102A 
L5022A 102A 
L5025 102A 
L5025A 102A 
L5108 160 
L5121 160 
L5122 160 
L5181 160 
L2091241-2 160 
L2091241-3 160 
LA300 116 
LA600 116 
LA800 116 
LAA300 116 
LAA600 116 
LAA800 


LC0.09M11/13 
LCO. .09M11/15 I 
LD128 (RCA) 


LDA404 

LDA405 a 
LDA406 128 
LDA408 128 
LDA450 129 
LDS200 128 
LDS201 128 
LL-2 116 
LM 370 370 
LM371 371 
LM 372 372 
LP1H 116 
LP2H 116 
LP3H 116 
LP4H 116 
LPM3.6 134 
LPM3.6A 134 
LPM4.7 135 
LPM4.7A 135 
LPM5.6 136 
LPM5.6A 136 
LPM9.1 139 
LPM9.1A 139 
LPM11 141 
LPM11A 141 
LPM12 142 
LPM12A 142 
LPM13 143 
LPM13A 143 
LPM15 145 
LPM15A 145 
LPM27 146 
LPM27A 146 
LPM 33 147 
LPM33A 147 
LPM56 148 
LPM56A 148 
LPM62 149 
LPM62A 149 
LPM82 150 
LPM82A 150 
LPM110 151 
LPM110A 151 
LPZT12 142 
LPZT15 145 
LPZT27 146 


LR47CH 
LR51CH 


LR56CH 
LR62CH 
LR91CH 
LR100CH 
LR120CH 


LR150CH 
LRR-50 
LRR-100 
LRR-200 
LRR-300 


LRR-400 
LRR-500 


LS 
LU2N544 
LZ4.7 


M2N168A 
M4HZ 
M4Z3.3 


M4Z3.3A 
M4Z3.9 


M4Z3.9A 


M4Z5.1-20 


M4Z5.1A 
M4Z5.6 


MAZ5.6-20 


M4Z5.6A 
M4Z6.2 


M4Z6.2-20 


M4Z6.2A 
M4Z9.1 


M4Z9.1-20 


M4Z9.1A 


M4Z12-20 
M4Z12A 
M4Z15 
M4Z15-20 
M4Z15A 


M4Z27 
M4Z27-20 
M4Z27A 
M4Z33 
M4Z62 


M4Z62A 


M54BLK 
M54BLU 


M54BRN 
M54GRN 
M54ORN 
M54RED 

M54WHT 


M54YEL 
M 


M65C through MH500 


To Be 
Replaced 


M78RED 


M91A 
M91A01 


M91A02 

M91A03 

M91A06 
91B 


M 
M91BGRN 


M91FM624 
M 95 


M 100 
M101 
M102 


M108 


M124J779-1 
M128J422-1 
M128J753 


M135 


M644 
M652/P1C 


M670 
M670A 
M670B 
M670C 
M671 


M91C 
M91CM624 
M91D 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
M700B 116 
M700C 116 
M701B 116 
M702 125 
M702B 125 
M702C T 
M710 11 
M710A 116 
M710B 116 
M710C 116 
M720 125 
M720A 125 
M720B 125 
M720C 125 
M730 125 
M730A 125 
M730B 125 
M730C 125 
M773RED 123A 
M774ORN 123A 
M758 136 
M773 123A 
M774 123A 
M775 123A 
M775BRN 123A 
M776 123A 
M776GRN 123A 
M779 123R) 
M779BLU 12 
M780 123A (2) 
M780WHT 123A 

783 123A 
M783RED 123A 
784 123A 
M784ORN 123A 
85 123A 
M785VEL 123A 
M786 123A(2 
787 123A(2 
M787BLU 12 
M791 123A 
M818 123A 
M818WHT 123A 
M819 154 
M822 123A 
M822A 123A 
M822A-BLU 123A 
M822B 23A 
M823 123A 
M823WHT 123A 
M823B 123A 
M827 123A 
M827BRN 123A 
M828 129 
M828GRN 123A 
M829A 159 
M829B 159 
M829C 159 
M829D 159 
M829E 159 
M829F 159 
M833 159 

M844 184 
M847BLK 123A 
M852 185 
M912 157 
M1400-1 107 
M3519 23A 
M4313 102A 
M4315 102A 
M4331 121 
M4363 126 
M4363BLU 126 
M4363GRN 126 
M4363ORN 126 
M4363WHT 126 
M4364 126 
M4365 126 
M4366 126 
M4367 126 
M4368 126 
M4398 102A 
M4442 159 
M4450 158 
M4454 126 
M4456 126 
M4457 126 
M4459 127 
M4462 102A 
M4463 104 
M4464 123A 
M4465 123A 
M4466 102A 
M44660RN 158 
M4468 102A 
M4468BRN 158 
M4469 102A 
M4469RED 158 
M4470 102A 
M44700RN 158 


M4471 
M4471YEL 
M4472 
M4472GRN 
M4473 
M4474 
M4474YEL 
M4475 


M4475GRN 
M4476 


M4476BLU 
M4477 
M4477PUR 
M4478 
M4484 


M4485 
M4486 
M4501 
M4509 
M4510 


M4545 
M4545BLU 
M4545WHT 
M4552 
M4553 


M4553BLU 
M4553BRN 
M4553GRN 
M45530RN 
M4553RED 


M4553PUR 
M4553YEL 
M4562 
M4563 
M4564 


M4565 
M4567 
M4570 
M4573 
M4582 


M4582BRN 
M4583 
M4583RED 
M4584 
M4584GRN 


M4586 
M4589 
M4590 
M4594 
M4595 


M4596 
M4597 
M4597GRN 
M4597RED 
M4603 


M4604 
M4605 
M4605RED 


M4619 
M4619RED 


M4620 
M4620GRN 
M4621 
M4622 
M4623 


M4624 
M4627 


Μ 4630 
M4632 
Μ 4640 
M4640P 
M4648 


M4649 
M4652 
M4653 
M 4659 
M4663 


M4689 
M 4697 
M 4699 
M4700 
M4701 


M4702 
M4704 
M4705 
M4709 
M4714 


M4715 
M4722 
M4722BLU 
M4722GRN 
M47220RN 


M4722RED 
M4722PUR 
M4722YEL 
M4727 
M4728 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
M4730 121 
M4732 123A 
M4733 108 
M4734 123A 
M4737 123A 
M4739 123A 
M4745 159 
M4756 161 
M4757 107 
M4765 123A 
M4766 121 
M4767 121 
M4768 123A 
M4789 107 
M4815 159 
M4819 154 
M4820 108 
M4821 123A 
M4825 107 
M4826 108 
M4834 123A 
M4837 108 
M 4838 154 
M4839 154 
Μ 4840 123Α 
M4840A 107 
M4841 123A 
M4842 123A 
M4842A 123A 
M 4843 154 
M4844 123A 
M4845 108 
M4850 141 
M4851 141 
M4852 123A 
M 4853 154 
M4854 123A 
M4855 108 
M4857 108 
M4858 147 
M4860 160 
M4872 124 
M4882 130 
M4885 124 
M 4888 121 
M4888A 121 
M4888B 121 
M4898 123A 
M4900 162 
M4901 163 
M4906 123A 
M4926 123A 
M4927 154 
M4933 123A 
M4937 123A 
M4995 163 
M4998 157 
M7002 154 
M7003 123A 
M7006 123A 
M7014 123A 
M 7015 123A 
M7033 123A 
M8014 100 
M8062A 102A 
M8062B 102A 
M8062C 102A 
M8105 123A 
M8116 126 
M8120 101 
M8124 160 
M8222 116 
M8399 116 
M8482 112 
M8513 109 
M8513A 116 
M8513 (Lafayette) 109 
M8569 178MP 
M8604 102A 
M8604A 102A 
M8640 158 
M8640A 158 
M8640E 158 
M 9010 108 
M9032 107 
M 9095 123A 
M 9138 123A 
M9148 123A 
M9159 123A 
M9198 102A 
M 9206 116 
M 9228 123A 
M 9235 116 
M 9312 116 
M9314 116 
M 9317 116 
M 9319 116 
M 9344 180 
M 9348 153 
M 9359 180 


M41223-2 
M75516-2 


M75516-2P 
M75516-2R 


M75517-1 
M75543-1 


M75547-1 
M75547-2 


M755162-P 
M755162-R 


M105064 
M109474 


M8534992 
M 


MA393C 


MA393E 
MA393G 
MA393R 
MA815 
MA881 


M A882 
MA883 
M A884 
M A885 
M A886 


M A887 
M A888 
MA889 
M A890 
MA891 


M A892 
M A893 
MA894 
MA895 
MA896 


MA897 
MA898 
MA899 
MA900 
MA901 


MA902 
MA903 
MA904 
MA909 
MA910 


MA1318 
MA1700 
MA1702 
MA1703 
MA1704 


MA1705 
MA1706 
MA1707 
MA1708 
MA4670 


ECG To Be 
Replacement | Replaced 
162 MAS20 
108 | MAS21 
108 | MAS22 
159 | MAS23 
159 MB01 
123A | MB244 
184 | MB257 
184 M B258 
123A M B269 
116 MB270 
160 ΜΟΟΙΟ 
160 ΜΟΟΙΡ 
160 MC020 
102A MCO020A 
152 MCO21 
108 ΜΟΟΖΙΑ 
108 MCO022 
160 MCO022A 
160 MC023 
120 MC023A 
113 MC025 
113 | MC030 
160 MCO30A 
116 MC030B 
109 MC035 
172 MC040 
102A MC040A 
160 MC070 
102A MC070A 
109 MC080 
102A MC080A 
102A MC090 
177 MC090A 
109 MC19 
109 MC100 
100 MC100A 
116 MC101 
116 MC103 
116 MC170 
158 MC308 
158 MC456 
158 MC1314G 
158 MC1357 
158 MC1520 
158 MC1521 
116 MC1522 
102A MC1523 
116 MC1524 
116 MC1527 
102A MC1528 
116 MC1529 
100 MC5321 
100 MC6007 
100 MC6007A 
116 MC6008 
116 MC6008A 
102A MC6014 
102A MC6014A 
102A MC6016 
102A MC6016A 
102A MC6018 
102A MC6018A 
102A M 06024 
102A MC6024A 
102A M C6026 
102A MC6026A 
102A. | MC6107 
102A MC6107A 
102A MC6108 
102A MC6108A 
102A MC6116 
102A MC6116A 
102A MC6118 
102A MC6118A 
102A MC6124 
102A MC6124A 
102A | MC6126 
102A | MC6126A 
102A MCR2305-2 
102A MCR2305-4 
102A MCV 
102A MD04 
102A | MD46 
109 M D60 
102A MD60A 
102A | MD134 
102A MD135 
102A MD136 
102A | MD137 
102A | MD138 
102A | MD420 
102 MD501 
158 MD501B 
158 MD752 
158 MD752A 
126 MD753 
158 | MD753A 
158 | MD757 
158 MD757A 
121 MD759 


MD759A 

MDA920-2 
MDA920-4 
MDA920-6 
MDA920-7 


MDS31 
MDS32 
MDS33 
MDS33A 
MDS33C 


MDS33D 
MDS34 
MDS35 
MDS36 
MDS37 


MDS38 
MDS39 
MDS40 
M E0404 
ME0404-1 


ME0404-2 
ME 


ME901A 
ME1001 


' ME1002 


ME1075 
ME1110 
ME1120 


ME2001 
ME2002 
ME3001 
ME3002 
ME3011 


ME4001 
ME4002 
ME4003 
ME4101 
ME4102 


ME4103 
ME4104 
ME5001 
ME6001 
ME6002 


ME6003 
ME8001 
ME8002 
ME8003 
ME8201 


ME9001 
ME9002 
ME9021 
ME9022 
MEZ5.6T5 


MEZ5.6T10 
MEZI2T5 
MEZ12T10 
MEZIST5 
MEZIST10 


MEZ27T5 
MEZ27T10 
MF1161 
MF1162 
MF1163 


MF1164 

MF 3304 
MFC6010 
MGLA39 
MGLA39A 


MGLA39B 
MGLA47 
MGLA47A 
MGLA47B 
MGLA51 


MGLA51A 
MGLA51B 
MGLA56 

MGLA56A 
MGLA56B 


MGLA62 
MGLA62A 
MGLA62B 
ΜΩΙΑΘΙ 
Μαι ΑΘΙΑ 


MGLA91B 
MGLA100 
MGLA100A 
MGLA100B 
MH67 


MH68 
MH70 
MH71 
MH72 
MH500 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


MHT1804 


MHT1807 
MHT1808 
MHT1809 
MHT2002 
MHT 2003 


MHT2004 
MHT2008 
MHT2009 
MHT2010 
MHT2305 


MHT2414 
MHT2418 
MHT4401 
MHT4411 
MHT 4412 


MHT 4413 
MHT4451 
MHT 4483 
MHT4511 
MHT4512 


MHT4513 
MHT5906 
MHT7401 
MHT7411 
MHT7412 


MHT7414 
MHT7417 
MHT7601 
MHT7602 
MHT7603 


MHT7607 
MHT7608 
MHT7609 
MHT9001 
MHT 9002 


MHT9004 
MHT 9005 
MHT18010 


MJ2250 


MJ2251 
MJ2252 
MJ2267 
M 2268 
MJ2801 


MJ2802 
MJ2840 
MJ2841 
MJ2901 
MJ3029 


M J3030 
MJ3101 
MJ3201 
MJ3202 
MJ4101 


MJ4102 
M J4502 
M J5202 
M J5203 
M J5204 


M J8400 
MJE104 
MJE105 
MJE204 
MJE205 


MJE340 
MJE341 
MJE344 
MJE370 
MJE371 


MJE423 
MJE520 
MJE521 
MJE2801 
MJE2901 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


MH354 through NA5018-1011 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
MJE2940 130 
MJE2955 183 
MJE3055 182 
MK10 132 
MK10-2 132 
MMO 116 
MM2 116 
MM3 116 
MM4 116 
MM5 116 
MM6 116 
MM7 125 
MM8 125 
MM9 125 
MM10 125 
MM380 160 
M M486 128 
M M487 128 
M M488 128 
MM511 128 
MM512 128 
M M513 128 
MM709 108 
MM1139 160 
MM1151 102A 
MM1152 102A 
M M1153 102A 
MM1154 102A 
MM1367/2$¢684 108 
M M1382 108 
MM1387 108 
MM1742 102A 
MM1755 123A 
MM1756 123A 
MM1757 123A 
MM1758 123A 
MM1803 108 
MM1809 128 
MM1809A 128 
MM1810 128 
MM1810A 128 
MM1941 108 
MM1943 128 
MM1945 108 
MM 2266 128 
MM2503 160 
MM2552 160 
MM2550 160 
MM2554 160 
MM2894 160 
MM 3000 154 
MM 3002 154 
MM 3005 154 
MM 3009 154 
MM3014 190 
MM 3100 154 
MM3101 154 
MM3726 159 
MM 3905 159 
MM 3906 159 
MM4005 129 
M M4006 129 
M M4019 129 
M M4048 159 
M M5000 160 
M M5001 160 
M M5002 160 
M M7087 154 
M M7088 154 
M M8004 128 
MN22 121 
MN23 121 
MN24 121 
MN25 121 
MN26 121 
MN29 121 
MN29BLK 121 
MN29GRN 121 
MN29PUR 121 
MN29WHT 121 
MN32 121 
MN34A 109 
MN46 121 
MN48 121 
MN49 121 
MN51 109 
MN52 102A 
MN53 102A 
MN53RED 102A 
MN53GRN 102A 
MN53BLU 102A 
MN60 102A 
MN60 109 
MN61 127 
MN63 127 
MN64 127 
MN73 121 
MN73BLK 121 
MN73WHT 121 
MN76 104 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
MN194 121 
MP-01 116 
MP100 116 
MP110B 179 
MP225 116 
M P300 116 
M P400 116 
M P500 116 
M P500 105 
MP500A 105 
MP501 105 
MP501A 105 
M P502 105 
MP502A 105 
MP503 105 
MP503A 105 
MP504 105 
MP504A 105 
MP505 105 
MP505A 105 
MP506 105 
MP506A 105 
MP507 105 
MP507A 105 
MP525 105 
MP600 179 
MP601 179 
MP602 179 
MP603 179 
MP1003-1 116 
MP1003-2 116 
MP1003-4 116 
MP1014 121 
MP1014-1 102A 
MP1014-2 123A 
MP1014-4 102A 
MP1014-5 102A 
MP1014-6 102A 
MP1509-1 121 
MP1509-2 121 
MP1509-3 121 
MP1612 127 
MP1612A 127 
MP1612B 127 
MP1613 127 
M P2060 121 
MP2060-1 121 
MP2061 121 
MP2062 121 
MP2137A 121 
MP2138A 121 
MP2139A 121 
MP2142A 121 
MP2143A 121 
MP2144A 121 
MP2200A 179 
MP2300A 179 
MP3611 121 
M P3612 121 
M P3613 121 
M P3614 121 
M P3615 121 
M P3617 121 
MP3730 127 
MP3731 127 
MPF101 133 
MPF102 132 
MPF103 133 
MPF104 133 
MPF105 133 
MPF106 132 
MPF107 132 
MPF109 133 
MPS25 121 
MPS404 159 
MPS404A 159 
MPS706 108 
MPS706A 108 
MPS834 107 
MPS918 107 
MPS1097 160 
MPS2369 107 
MPS2711 123A 
MPS2712 123A 
MPS2713 123A 
MPS2714 123A 
MPS2715 123A 
MPS2716 123A 
MPS2823 107 
MPS2894 107 
MPS2923 123A 
MPS2924 123A 
MPS2925 123A 
MPS2926 123A 
MPS2926BRN 123A 
MPS2926GRN 123A 
MPS29260RN 123A 
MPS2926RED 123A 
MPS2926YEL 123A 
MPS3392 123A 


MPS3393 
MPS3394 
MPS3395 
ΜΡ53396 
ΜΡ53397 


MPS3398 
MPS3536 
MPS3563 
MPS 3638 


MPS3638A 


MPS3639 
MPS3640 
MPS3642 
MPS 3646 
MPS3693 


MPS3694 
MPS3702 
MPS3703 
MPS3704 
MPS3705 


MPS3706 
MPS3707 
MPS3708 
MPS3709 
MPS3710 


MPS3711 
MPS3721 
MPS3826 
MPS3827 
MPS3992 


MPS5086 
MPS6351 
MPS6413 
MPS6507 
MPS6511 


MPS6512 
MPS6513 
MPS6514 
MPS6515 
MPS6516 


MPS6517 
MPS6518 
MPS6519 
MPS6520 
MPS6521 


MPS6522 
MPS6523 
MPS6528 
MPS6529 
MPS6530 


MPS6531 
MPS6532 
MPS6533 
MPS6534 
MPS6535 


MPS6539 
MPS6540 
MPS6541 
MPS6542 
MPS6543 


MPS6544 
MPS6545 
MPS6546 
MPS6547 
MPS6548 


MPS6552 
MPS6553 
MPS6554 
MPS6555 
MPS6556 


MPS6560 
MPS6561 
MPS6562 
MPS6563 
MPS6565 


MPS6566 
MPS6567 
MPS6568 
MPS6569 
MPS6570 


MPS6571 
MPS6573 
MPS6574 
MPS6575 
MPS6576 


M PS6580 
M PS9185 


MPS9600-5 
MPS9611-5 


MPSA05 


MPSAI2 
MPSA13 
MPSA14 
MPSA55 
MPSA56 


MPSA70 
MPSUOI 
MPSUOIA 
MPSU02 
MPSU03 


MPSU04 
MPSU05 
MPSU06 
MPSU10 
MPSU51 


MPSU51A 
MPSU52 
MPSU55 
MPSU56 
MPX-25 


MPX215 
MQ1 
MQ2 


MQ3/2 
Μο 


MQ8/2 
MR33C-H 
MR36H 
MR39C-H 
MR47C-H 


MR51C-H 
MR51E-H 
MR56C-H 
MR62C-H 
MR62E-H 


MR62H 
MR91C-H 
MR91E-H 
MR100C-H 
MR100H 


MR120C-H 


1237FL 
1237SB 
1237SL 
1247FB 
1247FL 


1247SB 
1247SL 
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MR2064 
MR2065 


MR2266 


MR2272 
MR2273 
MR2369 
MR 3932 
MR3933 


MR3934 


MS2991 
MST-10 
MTO21 
MT021A 
MT022 


MT022A 
MT0404 
MT0404-1 
MT0404-2 
MT0411 


MT0412 


MT706B 


M1707 
M1708 
M1726 
M1743 
MT744 


MT753 
MT869 
MT870 
MT871 
MT910 


MT911 
MT912 
MT1131 
MT1131A 
MT1132 


MT1132A 
MT1132B 
MT1254 
MT1255 
MT1256 


MT1257 
MT1258 
MT1259 
MT1420 
MT1613 


MT1711 
MT1893 
MT1991 
MT2303 
MT2411 


MT2412 
MT3202 
MT4101 
MT 4102 
MT4102A 


MT 4103 
MT6001 
MT6002 
MT6003 
MT9001 


MT9002 


MT102351A 


MTZ608 


MTZ608A 
MTZ613 


MTZ614A 


MTZ616 
MTZ616A 
MTZ618 
MTZ618A 
MTZ624 


MTZ624A 
MZ5A 


MZ92-6.2A 
MZ92-9.1A 
MZ92-10A 
MZ92-12A 
MZ92-15A 


MZ92-27A 


MZ-110MA 


M Z500-4 
MZ500-5 
Μ Ζ500-6 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
M Z500-8 135 
MZ500-9 135 
MZ500-10 136 
MZ500-11 137 
MZ500-15 139 
M Z500-16 140 
MZ500-17 141 
MZ500-18 142 
MZ500-20 145 
MZ500-26 146 
MZ500-28 147 
MZ500-35 149 
MZ500-38 150 
MZ605 137 
MZ610 137 
MZ620 137 
MZ640 137 
MZ1000-17 145 
MZ1005 135 
MZ1007 138 
MZ1010 140 
MZ1012 142 
MZ1014 144 
MZ4620 134 
ΜΖ4622 134 
MZ4624 135 
MZ4625 135 
MZ4626 136 
MZ4627 137 
N-020 160 
N1X 154 
N2A 109 
N2XA 154 
N48. 109 
N57B2-3 102A 
N57B2-6 102A 
N57B2-7 102A 
N57B2-8 103A 
N57B2-11 160 
N57B2-13 160 
N57B2-14 160 
N57B2-15 102A 
N57B2-17 126 
N57B2-18 126 
N57B2-19 126 
N57 B2-22 160 
N57B2-23 126 
N57B2-25 102A 
N57B4-2 121 
N57B4-4 121 
N 3563 123A 
N5111 709 
N5111A 709 
NA13 116 
NA20 101 
NA22 116 
NA25 116 
NA30 103A 
NA32 116 
NA33 116 
NA35 116 
NA36 116 
NA42 116 
NA45 116 
NA46 116 
NA62 117 
NA63 117 
NA65 117 
NA66 117 
NA74 125 
NA75 125 
NA76 125 
NA84 125 
NA85 125 
NA86 125 
NA104 125 
NA105 125 
NA1022-1001 160 
NA1022-1007 102A 
NA-1114-1001 160 
NA-1114-1002 160 
NA-1114-1004 102A 
NA-1114-1005 102A 
NA-1114-1006 102A 
NA-1114-1007 102A 
NA-1114-1008 102A 

NA-1114-1009 102A 
NA-1114-1010 102A 
NA-1114-1011 102A 
NA5018-1001 160 
NA5018-1002 126 
NA5018-1003 126 
NA5018-1004 126 
NA5018-1005 126 
NA5018-1006 126 
NA5018-1007 126 
NA5018-1008 126 
NA5018-1009 126 
NA5018-1010 126 
NA5018-1011 126 


NA5018-1012 through PA340A 


To Be 
Replaced 


NA5018-1012 
NA5018-1013 
NA5018-1014 
NA5018-1015 
NA5018-1016 


NA5018-1219 
NA5018-1220 
NAP-TZ-8 
NAP-TZ-10 
NC29 


NKT105 


NKT106 
NKT107 
NKT108 
NKT109 
NKT121 


NKT122 
NKT123 
NKT124 
NKT125 
NKT126 


NKT127 
NKT128 
NKT129 
NKT131 
NKT132 


NKT133 
NKT141 
NKT142 
NKT143 
NKT144 


NKT151 
NKT152 
NKT153/25 
NKT154/25 
NKT162 


NKT163 
NKT 163/25 
NKT164 
NKT164/25 
NKT202 


NKT203 
NKT204 
NKT205 
NKT206 
NKT207 


NKT208 
NKT211 
NKT212 
NKT213 
NKT214 


NKT215 
NKT216 
NKT217 
NKT218 
NKT221 


NKT222 
NKT22251 
NKT222S2 
NKT223 
NKT224 


NKT225 
NKT226 
NKT227 
NKT228 
NKT231 


NKT232 
NKT242 
NKT243 
NKT244 
NKT246 


NKT247 
NKT249 
NKT251 
NKT252 
NKT253 


60 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


NKT254 
NKT255 
NKT261 
NKT262 
NKT263 


NKT264 
NKT265 
NKT270 
NKT271 
NKT272 


NKT273 


NKT274 
NKT275 
NKT275A 
NKT275E 


NKT275J 
NKT278 
N KT 303 
N KT 308 
NKT401 


NKT402 
NKT403 
NKT404 
NKT405 
NKT415 


NKT416 
NKT450 
NKT451 
NKT452 
NKT452-S1 


NKT453 
NKT454 
NKT501 
NKT503 
NKT504 


NKT618 
NKT675 
NKT676 
NKT677 
NKT701 


NKT703 
NKT713 
NKT717 
NKT734 
NKT736 


NKT751 
NKT752 
NKT753 
NKT773 
NKT781 


NKT10339 
NKT10419 
NKT10439 
NKT10519 
NKT12329 


NKT12429 
NKT13329 
NKT13429 
NKT16229 
NKT20329 


NKT20339 
NKT35219 


NPCO0010 
NPCO0050 


NPCO0100 
NPC115 
NPC187 
NPC189 
NPS6518 


NR5 
NR10 
NR20 
NR30 
NS381 


NS382 
NS404 
NS475 
NS476 
NS477 


NS478 
NS479 
NS480 
NS661 
NS662 


NS663 
NS664 
NS665 
NS666 
NS667 


NS1000 
NS1001 
NS1356 
NS1500 
NS1510 


NS1672 
NS1673 
NS1674 
NS1675 
NS1861 


NS1862 
NS1863 
NS1864 
NS1972 
NS1973 


NS1974 
NS1975 
NS2100 
NS2101 
NS3039 


NS3040 
NS3041 
NS3300 
NS6062 
NS6063 


NS6064 
NS6065 
NS6112 
NS6113 
NS6114 


NS6115 
NS6207 
NS6210 
NS6211 
NS6212 


NS9400 
NS9420 
NS9500 
NS9540 
NS9710 


NS9728 
NS9729 
NS9730 
NS9731 
NSS1021 


OA95 
OA126/5 


OA126/10 
OA126/12 
OA126/14 


ΟΑΙ27 
OA128 


OA129 
OA130 
OA131 
OA132 
OA134Q 


OA150 
OA159 
OA160 
ΟΑΙΘΙ 
OA172 


OA174 
OA180 
OA200 
OA202 
OA205 


OAZ200 
OAZ201 
OAZ202 
OAZ203 
OAZ207 


OAZ209 
OAZ212 
OAZ213 
OAZ230 
OAZ240 


OAZ241 
OAZ242 
OAZ243 
OAZ247 
OAZ269 


OAZ270 


OC169R 


OC170 
OC170N 
OC170R 
OC170V 
OC171 


OC171N 
OC171R 
OC171V 
OC200 
OC201 


OC304-1 


OC304-2 
OC304-3 


OC305-1 
OC305-2 


OC306- 


OC307 
OC307-1 
OC307-2 
OC307-3 
OC308 


OC440K 
OC443 
OC443K 
OC445 
OC445K 


OC449 
OC449K 
OC450 
OC460 
OC460K 


OC604SP 


OC612 
OC613 
OC614 
OC615 


OC615N 


OC742G 


0516308 

05516308 
05516685 
0595936203 
05536685 


05536885 
OY101 


OY5061 
OY5062 
OY5063 


OY5064 


PIKBLK 
PIKBLU 


PIKBRN 
PIKGRN 
PIKORN 
PIKRED 
PIKYEL 


P2DBRN 
P2DGRN 


P2DORN 


P3EBLK 
P3EBLU 


P3ERED 


P10115A 
P10155 


P10156 


P1172-1 
P21316 


P21317 


P8890/L 
PA069 


PA320A 
PA320B 
PA325 

PA325A 
PA325B 


PA340A 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 

Replaced Replacement 

PA340B 116 
PA350 116 
PA350A 116 
PA360 116 
PA360A 116 
PA380 125 
PA400 116 
PA600 116 
PA1000 159 
PA1001 159 
PA10556 116 
PA10889-1 158 
PA10889-2 158 
PA10890 104 
PA10890-1 121 
PADT20 160 
PADT21 160 
PADT22 160 
PADT23 160 
PADT24 160 
PADT25 160 
PADT26 160 
PADT27 160 
PADT28 160 
PADT30 160 
PADT31 160 
PADT35 160 
PADT40 160 
PADT50 104 
PADT51 160 
PAR12 121 
PB110 121 
PBE3014-1 158 
PBE3014-2 158 
PBE3020-1 158 
PBE3020-2 103A 
PBE3162 158 
PBE3162-1 102A 
PBE3162-2 102A 
PBE3322 109 
PC02P11/2 116 
PD101 116 
PD102 116 
PD103 116 
PD104 116 
PD105 116 
PD106 116 
PD107 116 
PD107A 116 
PD108 116 
PD110 116 
PD111 116 
PD114 125 
PD115 125 
PD116 125 
PD122 116 
PD125 116 
PD129 116 
PD130 116 
PD131 116 
PD132 116 
PD133 116 
PD134 116 
PD135 116 
PD910 116 
PD913 125 
PD914 125 
PD915 125 
PD916 125 
PD6002 134 
PD6002A 134 
PD6003 134 
PD6003A 134 
PD6004 134 
PD6004A 134 
PD6006 135 
PD6006A 135 
PD6007 135 
PD6007A 135 
PD6008 136 
PD6008A 136 
PD6009 137 
PD6009A 137 
PD6013 139 
PD6013A 139 
PD6014 140 
PD6014A 140 
PD6016 142 
PD6016A 142 
PD6018 145 
PD6018A 145 
PD6043 134 
PD6044 134 
PD6045 134 
PD6047 135 
PD6048 135 
PD6049 136 
PD6049C 136 
PD6050 137 
PD6054 139 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 


Replacement 


To Be 
Replaced 


PA340B through R2460-9 


ECG 
Replacement 


PD6055 
PD6057 
PD6059 
PE401 

PE401N 


PE402 
PE403 
PE404 
PE405 
PE406 


PE408 


PEP1001 
PEP2001 


PET1075 


PET1075A 


PET3001 
PET4001 
PET8201 


PET 9002 
PET9021 
PET 9022 
PH9-22/1 


PH9DS22/1 


PH9D522/1 
PH9d522/1 
PH9D522M 
PH25C22/1 


PH108 


PH109 
PH204 
PH208 
PH404 
PH1021 


PM194 
PM195 
PMT1767 


POWER12 
POWER25 


POWER40 
POWER60 
POWER80 
POWER99 
POWER299 


POWER500 
PQ27 


PRC15A 


PRC20A 
PRS3017 
PRT-101 
PRT-104 


PRT-104-1 


PRT-104-2 
PRT-104-3 
PRT-104-4 


PS005 
PS010 


PS1325 
PS1511 


PS1512 
PS1513 
PS1514 
PS1515 
PS1516 


PS1517 
PS2207 
PS2208 
PS2209 
PS2247 


PS2249 
PS2411 
PS2412 
PS2413 
PS2415 


PS2416 
PS2417 
PS4559 
PS4560 
PS4725 


PS5300 
PS5301 
PS5302 
PS6325 
PS6468 


PS8901 
PS8903 
PS8905 
PS8906 
PS8907 


PS8908 
PS8912 
PS8913 
PS8915 
PS8917 


PS10019B 
PS10022B 
PS10024B 
PS10063 
PS10066 


PS10068 
PT0139 


P 
PT6D22/1 
e nid L 


116 
Be 

12 

121 


PT236A 
PT236B 
PT236C 
PT242 
PT250 


PT255 
PT256 
PT285 
PT285A 
PT301 


PT301A 


PT-520 
PT-525 


PT-530 
PT530 
PT530A 
PT-540 
PT-550 


PT554 
PT555 


PT850A 


PT851 
PT855 
PT856 
PT886 
PT887 


PT888 
PT896 
PT897 
PT898 
PT1558 


PT1559 
PT1610 
PT1835 
PT1836 
PT1837 


PT1941 
PT2040A 
PT2760 
PT3141 
PT3141A 


PT3151A 
PT3151B 


PT3501 


PT3502 
PT4800 
PT4816 
PT4830 
PT72130 


PTO-6 
PTO139 
PV-8 
PXB-103 
PXB-113 


PXC-101 


PXC-101A 
PXC-101AB 


Q1 
Q1-7C 


Q2-7C 
Q2N406 


Q2N1526 
Q2N2428 
Q2N2613 
Q2N4105 
Q2N4106 


Q2N4107 
Q3/2 
Q4 
Q4B 
5 
OG 
Q6/2 


QG0076 
QG0254 
QOV60526 
QOV60527 
QOV60528 


QOV60529 
QOV60530 
QOV60537 
"Pa EE 


> 


Ue 


vuu UUUUU UUUUU 
rrr MONO UMhkwnr 


Neo 


OOO QOOOQOO OOQOOO Ὁ 


QP8-6623N 
QP-13 


-14 
QQC61209 
QQC61210 
QQC61689 
QQV60526 
QQV60527 
QQV60528 
QQV60529 


QQV60537 
QQV60538 
QQV60539 
QQV61772 


QR2378 
QRF-2 
ORF-3 
QSO54 
OSE1001 
QSE3001 
QSE5020 
QZ3.6T5 


QZ3.6T10 
QZ5.1T5 


QZ5.1T10 


Q 
QZ12T10 
QZ14T5 


103A & 


QZ27T10 


RO6-1001 
R06-1002 
R06-1003 
R06-1004 
R06-1005 


R06-1006 
R06-1007 
R06-1008 
R06-1009 
R06-1010 


R080 

R1 

R1A 

R1B 
R-2SA222 
R-2SB186 
R-2SB187 
R-2SB303 


R-2SB405 
R-2SB492 


R-2SC535 


R-2SC668 


R23-1003 
R23-1004 
R24-1001 
R24-1002 
R24-1003 


R24-1004 
R33 


R60-1005 


R60-1006 
a μμ 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
R291 102A 
R324 102A 
R338 160 
R339 160 
R340 123A 
R341 160 
R350 156 
R350F 156 
R364 102A 
R424 160 
R424-1 160 
R425 160 
R428 102A 
R488 100 
R497 160 
R506 100 
R515 160 
R515A 160 
R516 121 
R516 (T.1.) 160 
R516A 160 
R530 102A 
R537 102A 
R539 160 
R558 160 


R558 (T.1.) 102A 
R563 


R563 (T.l.) 102A 
R579 160 
R579 (T.1.) 102Α 
R581 126 
R582 123A 
R592 101 
R593 160 
R593A 160 
R608 102A 
R608A 102A 
R684 126 
R714 126 
R715 126 
R855-2 116 
R868 102A 
R1000 156 
R1035 116 
R1106 109 
R1107 109 

109 109 


R1 
R1243 (Motorola) 122 
R1273 1 


R1274 102A 
R1329 116 
R1530 103A 
R1531 103A 
R1532 103A 
R1533 101 
R1534 103A 
R1537 103A 
R1538 103A 
R1539 160 
R1540 102A 
R1541 102A 
R1542 102A 
R1543 102A 
R1544 102A 
R1545 103A 
R1546 102A 
R1547 103A 
R1548 102A 
R1549 103A 
R1550 160 
R1553 103A 
R1554 160 
R1555 102A 
R1667 109 
R1889 109 
R2001 127 
R2003 127 
R2096 175 
R2159 116 
R2164 109 
R2252 116 
R2350 102A 
R2351 102A 
R2352 102A 
R2353 102A 
R2355 102A 
R2356 103A 
R2359 103A 
R2360 103A 
R2364 103A 
R2365 103A 
R2366 102A 
R2367 102A 
R2373 102A 
R2374 103A 
3 


R2375 103A 
R2434-1 (RCA) 706 
R2442 116 
R2444 124 
R2460-9(RCA) 174(10-66) 


61 


R2473 through RS7212 ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 











To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG To Be ECG 
Replaced Replacement | Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement | Replaced Replacement |  Replaced Replacement Replaced Replacement 
R2473 108 R7253 121 R8694 160 RF32645 116 RS2367 102A RS5107 160 RS5747 102A 
R2476 108 | R7343 123A | R8695 102A | RF33426-7 113 | RS2373 102A | RS5108 160 | RS5748 102A fi 
R2477 108 | R7359 123A | R8697 102A | RF33550-1 109 | RS2374 102A | RS5109 160 | RS5749 102A ` 
R2675 102A R7360 123A R8703 160 RF33976 116 RS2375 101 RS5201 160 RS5750 102A | 
R2677 102A R7361 123A R8704 160 RF34383 116 RS2675 102A RS5202 102A RS5751 102A 
R2683 160 R7362 103A R8705 160 RF34661 110 RS2677 102A RS5203 102A RS5752 102A 
R2684 160 | R7363 102A | R8706 102A | RF60034 109 | RS2679 160 | RS5204 160 | RS5753 126 
R2685 160 | R7489 102A | R8707 102A | RFC61197 116 | RS2680 160 | RS5205 160 | RS5753-2 126 
R2686 160 | R7490 102A | R8721 117 | RFJ30704 116 | RS2683 160 | RS5206 160 | RS5754 126 
R2687 160 | R7491 102A | R8881 160 | RFJ31218 116 | RS2684 160 | RS5207 160 | RS5755 126 
R2688 160 R7582 123A R8882 160 RFJ31362 116 RS2685 160 RS5208 160 RS5756 126 
R2689 102A R7612 102A R8883 102A RFJ31363 116 RS2686 160 RS5209 160 RS5757 126 
R2694 160 R7613 128 R8884 102A RFJ33292 116 RS2687 160 RS5243-2 102A RS5758 126 
R2695 160 | R7615 156 | R8885 102A | RFJ60286 116 | RS2688 160 | RS5301 160 | RS5759 126 
R2696 160 R7620 104 R8886 102A RFJ60313 113 RS2689 102A RS5302 100 RS5760 126 
R2697 160 R7743 109 R8887 109 RFJ60366 116 RS2690 100 RS5303 100 RS5761 126 
R2749 102A R7885 160 R8889 123A RFJ60614 109 RS2691 100 RS5305 160 RS5762 126 
R2749M 102A R7886 160 R8900 ae EJTA RFJ60869 116 RS2692 100 RS5306 160 RS5765 102A 
R2964 127 R7887 123A R8914 123A RFL30596 116 RS2694 160 RS5311 160 RS5766 102A 
R2982 130 R7888 102A R8915 128 RFM 33160 116 RS2695 160 RS5312 160 RS5767 102A 
R3057 113 R7889 102A R8916 123A RFP33118 116 RS2696 100 RS5313 160 RS5768 102A 
R3275 102A R7890 105 R8963 123A RFS61436 117 RS2697 102A RS5314 160 RS5788 176 
R3276 102A | R7891 160 | R8964 123A | RFV60500 116 | RS2801 109 | RS5401 102A | RS5802 126 
R3277 160 | R7892 109 | R8965 123A | RG100B 116 | RS3211 102A | RS5402 100 | RS5818 126 
R3278 160 R7893 109 R8966 123A RG100D 116 RS3275 102A RS5403 100 RS5835 121 
R3279 160 R7894 142 R8967 159 RG100G 116 RS3276 102A RS5406 102A RS5851 123A 
R3280 102A | R7953 123A | R8968 123A | RG100J 116 | RS3277 160 | RS5502 102A | RS5852 102A 
R3282 102A R7962 160 R8969 159 RH120 123A RS3278 160 RS5503 102A RS5853 123A 
R3283 123A R8022 177 R8970 109 RL31 109 RS3279 160 RS5504 100 RS5854 102A 
R3284 102A R8023 177 R8971 102A RL32 109 RS3280 102A RS5505 102A RS5855 121MP 
R3285 116 R8024 116 R8989 124 RL32G 109 RS3281 100 RS5506 102A RS5856 123A 
R3286 102A R8060 109 R9004 123A RL34 109 RS3282 102A RS5507 102A RS5857 123A 
R3287 160 R8061 109 R9005 123A RL34G 109 RS3283 102A RS5511 100 RS6344 116 
R3288 160 R8066 123A R9006 123A RL41 109 RS3284 102A RS5530 102A RS6461 116 
R3293 103A R8067 123A R9025 123A RL41G 109 RS3285 102A RS5531 102A RS6471 116 
R3293 (GE) 123A R8068 123A R9071 123A RL42 109 RS3286 102A RS5532 102A RS6705 116 
R 3299 102A | R8069 123A | R105064 118 | RL52 109 | RS3287 100 | RS5533 102A | RS6821 126 
R3301 102A R8070 123A R106379 116 RL232G 109 RS3288 160 RS5534 102A RS6822 126 
R3309 160 R8115 123A R109328 113 RL246 109 RS3289 102A RS5535 102A RS6824 100 
R3314 113 R8116 123A R109474 113 RL252 109 RS3293 102A RS5536 102A RS6840 102A 
R3514-1 127 R8117 123A R113321 116 RLF1G 116 RS3299 102A RS5540 100 RS6843 102 
R3515 (RCA) 121 R8118 123A R113392 116 RMVTCO00921-3 114 RS3301 102A RS5541 102A RS6846 102 
R3533 113 R8119 123A RA132AA 156 RR7504 123A RS3306 101 RS5542 102A RS7101 108 
R3613-3 (RCA) 191 R8120 123A RA132BA 116 RS220AF 116 RS3308 102A RS5543 102A RS7102 108 
R4057 123A R8121 102A RA132DA 156 RS230AF 116 RS3309 160 RS5544 102A RS7103 123A 
R4192 124 R8158 124 RC080 125 RS406 102A RS3310 102A RS5545 102A RS7104 108 
R4193 124 R8219 109 RC1700 130 RS593 160 RS3316 102A RS5551 102A RS7105 123A 
R4194 124 R8223 123A RC2270 128 RS684 160 RS3316-1 102A RS5552 102A RS7106 108 
R4195 124 R8224 123A RCA35953 102A RS685 160 RS3316-2 102A RS5553 102A RS7107 108 
R4196 124 R8225 123A RCA35954 102A RS686 160 RS3318 102A RS5554 102A RS7108 123A 
R4348 102A R8240 160 RCA40231 103A RS687 160 RS3322 160 RS5555 102A RS7109 108 
R4349 102A R8241 160 RCC7022 120 RS1049 123A RS3323 160 RS5556 102A RS7110 108 
R4369 130 R8242 160 RD5A 135 RS1059 123A RS3324 160 RS5557 102A RS7111 123A 
R4409 113 R8243 123A RD5B 135 RS1192 102A RS3358-1 121 RS5558 102A RS7112 108 
R4666 113 R8244 123A RD-6A 136 RS1234 117 RS3959 121 RS5563 102A RS7113 108 
R5048 128 R8257 109 RD-7A 137 RS1264 116 RS3359-1 121 RS5564 102A RS7114 108 
R5050 103A | R8259 123A | RD-9A 139 | RS1290 137 | RS3570 116 | RS5565 102A | RS7115 108 
R5051 102A R8260 123A RD11A 141 RS1296 116(4) RS3717 102A RS5566 102A RS7116 108 
R5052 102A | R8261 123A | RD-11B 140 | RS1296 (SEARS) 506 | RS3726 102A | RS5567 102A | RS7117 108 
R5053 102A R8305 123A RD13A 143 RS1513 101 RS3727 116 RS5568 102A RS7118 108 
R5054 103A R8310 102A RD13B 143 RS1524 103A RS3857 102A RS5602 102A RS7119 108 
R5055 102A R8311 102A RD13C 143 RS1530 101 RS3858 121 RS5603 102A RS7120 108 
R5056 103A R8312 123A RD13D 143 RS1531 101 RS3858-1 121 RS5605 102A RS7121 123A 
R5096 109 R8313 104 RD-16H 145 RS1532 101 RS3862 160 RS5607 102A RS7122 108 
R5097 102A R8314 177 RD-35A 147 RS1533 103A RS3863 160 RS5608 102A RS7123 108 
R5098 102A R8364 142 RD250 116 RS1534 101 RS3864 160 RS5610 102A RS7124 108 
R5099 102A R8470 116 RD3472 116 RS1536 101 RS3866 102A RS5612 121 RS7125 108 
R5100 102A R8471 118 RD26235-1 116 RS1537 101 RS3867 102A RS5613 121 RS7126 108 
R5101 158 R8472 119 RD29799P 116 RS1538 101 RS3868 160 RS5614 121 RS7127 108 
R5102 160 R8473 116 RD31903P 116 RS1539 160 RS3880 102A RS5616 121 RS7128 108 
R5103 160 | R8474 113 | RE2 116 | RS1540 102A | RS3892 100 | RS5704 102A | RS7129 123A 
R5179 103A R8475 109 RE3 116 RS1541 102A RS3897 102A RS5704-2 102A RS7132 123A 
R5180 103A | R8477 120 | RE504 117 | RS1542 102A | RS3898 160 | RS5708 102A | RS7133 123A 
R5181 102A R8528 123A RERO023 113 RS1543 102A RS3900 160 RS5708-2 102A RS7135 108 
R5182 158 R8529 107 RET20 116 RS1544 102A RS3901 160 RS5709 102A RS7136 123A 
R5522 109 R8530 123A RF1811 109 RS1545 102A RS3902 160 RS5711 102A RS7138 108 
R5523 102A | R8543 123A | RF26235-5 116 | RS1546 102A | RS3903 160 | RS5717 102A | RS7139 108 
R5524 102A | R8551 123A | RF3160 116 | RS1547 101 | RS3904 102A | RS5717-1 102A | RS7140 108 
R5525 102A R8552 123A RF32426-7 178MP RS1548 102A RS3905 160 RS5717-3 102A RS7141 108 
R5708 102A R8553 123A RF33976 507 RS1549 103A RS3906 160 RS5717-6 102A RS7142 108 
R5862 110MP R8554 123A RF34661 177 RS1550 160 RS3907 160 RS5720 102A RS7143 107 
R5970 116 R8555 123A RF3472 116 RS1553 101 RS3911 160 RS5731 102A RS7144 108 
R5971 116 R8556 123A RF5464-1P 113 RS1554 160 RS3912 160 RS5732 102A RS7145 108 
R6048 116 R8557 123A RF5465 113 RS1555 102A RS3913 102A RS5733 102A RS7160 123A 
R6109 110MP R8559 160 RF5465-1P 113 RS1805 116 RS3914 100 RS5734 102A RS7161 108 
R6110 116 R8560 120 RF5794 114 RS1811 109 RS3915 100 RS5735 102A RS7162 108 
R6422 116 R8620 123A RF-6235-1 116 RS1823 117 RS3925 102A RS5736 102A RS7163 108 
R6553 102A | R8645 156 | RF26231-1 116 | RS1832 116 | RS3926 102A | RS5737 102A | RS7164 108 
R6922 102A R8646 123A RF26234-1 116 RS2350 102A RS3929 160 RS5738 102A RS7165 108 
R7048 102A R8647 123A RF26235-1 116 RS2351 102A RS3931 103A RS5740 102A RS7166 108 
R7124 102A R8648 123A RF26235-2 116 RS2352 102A RS3959-1 121 RS5740-1 102A RS7167 108 
R7127 102A R8649 EL. RF29799P 116 RS2353 102A RS3986 160 RS5742 102A RS7168 108 
R7162 116 | R8658 123A | RF31903P 116 | RS2354 102A | RS3995 160 | RS5743 102A | RS7169 108 
R7163 123A | R8659 121 | RF32101R li6 | RS2355 102A | RS5008 102A | RS5743-1 102A | RS7170 108 
R7164 102A R8685 160 RF32101-8 116 RS2356 101 RS5101 160 RS5743-2 102A RS7201 108 
R7165 123A R8686 160 RF32101-9 116 RS2359 101 RS5102 102A RS5743-3 102A RS7202 108 
R7166 102A | R8687 102A | RF32102R 119 | RS2360 101 | RS5103 102A | RS5744 102A | RS7209 108 
R7167 104 | R8688 102A | RF32103-1 118 | RS2364 101 | RS5104 100 | RS5744-3 102A | RS7210 108 
R7248 116 R8692 160 RF32103R 118 RS2365 101 RS5105 100 RS5745 102A RS7211 108 
R7249 123A R8693 160 RF32412-3 116(3) RS2366 101 RS5106 160 RS5746 102A RS7212 108 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


RS7214 
RS7215 
RS7216 
RS7217 
RS7218 


RS7219 
RS7220 
RS7221 
RS7222 
RS7223 


RS7224 
RS7225 
RS7226 
RS7227 
RS7228 


RS7229 


RS7312 


RS7313 
RS7315 
RS7316 
RS7317 
RS7318 


RS7320 
RS7321 
RS7327 
RS7328 
RS7329 


RS7330 
RS7365 
RS7366 
RS7367 
RS7368 


RS7405 


RS7409 


RS7410 
RS7411 
RS7412 
RS7413 
RS7415 


RS7421 
RS7504 
RS7510 
RS7511 
RS7512 


RS7513 
RS7513-15 
RS7514 
RS7515 
RS7516 


RS7517 
RS7517-19 
RS7518 
RS7519 
RS7520 


RS7521 
RS7522 
RS7523 
RS7524 
RS7525 


RS7526 
RS7527 
RS7528 
RS7529 
RS7530 


RS7532 
RS7533 
RS7542 
RS7543 
RS7544 


RS7555 


RS7609 


RS7610 
RS7611 
RS7612 
RS7613 
RS7614 


RS7620 
RS7621 
RS7622 
RS7623 
RS7624 


RS7625 
RS7626 
RS7627 
RS7628 
RS7634 


RS7635 


RS7639 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


RS7214 through $2794 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 
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RS7640 
RS7641 
RS7642 
RS7643 
RS7665 


RS7678 
RS7814 
RS8100 
RS8101 
RS8102 


RS8103 


RS8107 


RS8108 
RS8109 
RS8110 
RS8111 
RS8112 


RS8113 
RS8406 
RS8407 
RS8420 
RS8421 


RS8442 
RS9510 
RS9511 
RS9512 
RS57042 


RS57062 


RT929H 


RT930H 
RT1008 
RT1106 
RT1108 
RT1184 


RT1667 
RT1689 


RT-2016 


RT2329 
RT2330 
RT2331 
RT2332 
RT2334 


RT2451 
RT2452 
RT2669 
RT2694 
RT2709 


RT2914 
RT2915 
RT3063 
RT3064 
RT3065 


RT3069 
RT3070 
RT3071 
RT3072 
RT3095 


RT3096 
RT3097 
RT3098 
RT3099 
RT3336 


RT3361 
RT3362 
RT3363 
RT3364 
RT3365 


RT3443 
RT3449 
RT3466 
RT3467 
RT3468 


RT3469 
RT3564 
RT3565 
RT3566 
RT3567 


RT3568 
RT3574 
RT3671 
RT3858 
RT3981 


RT4050 
RT4232 
RT4293 
RT4525 
RT4624 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
RT4625 158 
RT4644 109 
RT4760 123A 
RT4761 123A 
RT 4762 131 
RT 4764 116 
RT 4880 110MP 
RT5063 126 
RT5070 116 
RT5151 128 
RT5152 128 
RT5230 129 
RT5401 128 
RT5402 128 
RT 5403 128 
RT5404 128 
RT5520 126 
RT5521 102A 
RT5522 102A 
RT5909 177 
RT6731 109, 110MP 
RT5911 116 
RT6787 107 
RT6988 160 
RT6989 123A 
RT6990 102A 
RT6991 108 
RT7400 103A 
RT7401 102A 
RT7511 123A 
RT7514 123A 
RT7515 123A 
RT7517 123A 
RT7518 123A 
RT7528 123A 
RT7557 123A 
RT7558 158 
RT 7638 123A 
RT8442 102A 
RT61012 109 
RT61014 126 
RT61015 102A 
RT61016 102A 
RV6.2 137 
RVDD1245 166 
RZ3.3 134 
RZ3.6 134 
RZ3.9 134 
RZ4.7 135 
RZ5.1 135 
RZ5.6 136 
RZ6.2 137 
RZ9.1 139 
RZ10 140 
RZ12 142 
RZ15 145 
RZ15A 145 
RZ27 146 
RZ27A 146 
RZ33A 147 
RZ82A 150 
RZZ3.6 134 
RZZ3.9 134 
RZZ4.7 135 
RZZ5.1 135 
RZZ5.6 136 
RZZ6.2 137 
RZZ9.1 139 
RZZ10 140 
RZZ12 142 
RZZ15 145 
RZZ27 146 
S01 160 
S02 160 
903 160 
S010G 125 
S025 102A 
S046 110 
S065 102A 
S065A 102A 
S088 102A 
SIA 116 
S1A3 137 
S1A06 116 
S1A060 116 
S1AR1 116 
S1AR2 116 
S1B 116 
S1B02-CR 11602) 
S1B02-0 116(2 
S1C 125 
SICNI 116 
SID 125 
SIR13B 142 
SISM-150-01 116 
SISM-150-02 116 
SISW-05-02 116 
S1S20 109 
S2A06 116 
S2A10 116 


S2C40 


S10AR1 


S2 

S20N D400 
S20NH400 
S21 


S93SE133 
sa, η 


S1041 
S1041-16GN 
S1044 


S1058 
S1059 
S1060 
S1061 
S1062 


S1065 
S1066 
S1068 
S1069 
S1076 


S1674A 
S1682 
S1683 
S1689 
S1691 


S1692 
S1697 
S1698 
S1761 
S1761A 


S2401B 
S2401C 


S2402C 


S2403B 
S2403C 
S2427 
S2486 
S2487 


S2525 
S2526 
52527 
S2581 
S2582 


S2590 
S2593 
S2617 
S2635 
S2636 


S2645 
S2648 
S2741 
S2771 
S2794 


$2935 through SI-RECT-2 


To Be 
Replaced 


$2935 
S2944 
S2984 
S2985 
S2986 


S2988 
S2989 
S2991 
S2992 
S2993 


S2994 
S2995 
S2996 
S2997 
S2998 


S2999 
S3002 
S3019 
S3020 
S3639 


S3640 
S3655 
S5000 
S5021 
S5327E 


S5328E 
S5670E 
S6005 
S6801 
56804 


99100 

910149 
S17074 
919649 
515650 


515657 
315658 
S15659 
S15660 
S17862 


S17900 
S18000 
319386 
520445 
521271 


521549 
521648 
522543 
524226 
524591 


524594 


524612 


524614 
924615 
524616 
527233 
535486 


835487 
S95101 
S95102 
S95103 
S95104 


S95106 
S95125 


S95126A 


S95201 
S95202 
595203 
995204 
595206 


995207 
5995214 
595218 
Ῥ95252 
995253 


S95253-1 


S99104 


S99201 
S99203 
S99218 
$99252 
S1977634 


92041635 
20426034 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


SA128-1 


SA197 
SA197-1 
SA197-2 
SA197-3 
SA204 


SA205BLU 
SA205BRN 
SA205GRN 
SA2050RN 
SA205RED 


SA205VIO 
SA205WHT 
SA205YEL 
SA240 
SA310 


SA311 
SA312 
SA313 
SA314 
SA315 


SA316 
SA410 
SA411 
SA412 
SA413 


SA414 
SA415 
SA416 
SA495 
SA495A 


SAC40A 
SAC40B 
SAC42 

SAC42A 
SAC42B 


SB829A 
SB5122 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
SC10 125 
SC10A 125 
SCI2 102A 
SC-15 109 
SC-16 116 
SC43 100 
SC44 100 
SC45 102A 
SC46 100 
SC54 109 
SC56 103A 
SC63 102A 
SC65 123A 
SC66 102A 
SC68 102A 
SC69 102A 
SC70 121 
SC71 160 
SC72 160 
SC73 102A 
SC74 160 
SC78 160 
SC79 160 
SC80 160 
SC110 116 
S C305 116 
SC727 124 
SC777 124 
SC821 137 
SC821A 137 
SC823 137 
SC823A 137 
SC825 137 
SC825A 137 
SC827 137 
SC827A 137 
SC829 137 
SC829A 137 
SC832 123A 
SC842 123A 
SC843 129 
SC843 (Τ.Ι.) 154 
SC1007 160 
SC1168G 123A 
SC1168H 123A 
SC1227F 108 
SC1227G 108 
SC1229E 128 
SC4004 124 
SC4044 123A 
SC4073 103A/410 
SC4116 116 
SC4131 128/411 
SC4131-1 128/411 
SC4133 184 
SC4167 128/411 
SC4244 128/411 
SC4274 131 
SC4303 152 
SC4303-1 152 
SC4303-2 152 
SCA05 116 
ΘΟΑΙ 116 
ΘΟΑΖ 116 
SCA3 116 
SCA4 116 
SCA5 116 
SCA6 116 
SCAS8 125 
SCA10 125 
SCE1 116 
SCE2 116 
SCE4 116 
SCE6 116 
SCE8 125 
SCE10 125 
SCO5 116 
SCO5E 116 
SCP5E 116 
SCR-01C 122 
SCR-02 122 
SCR-02C 122 
SD05 116 
SD07 116 
SD1 116 
SD-1A 506 
SD-1A4F 506 
SD-1AHF 506 
SD-1AUF 177 
SD-1B 125 
SD-1BHF 506 
SD1C 125 
SD-1HF 116 
SD1L 116 
SD-1LA 116 
SD-1VHF 506 
SD-1X 116 
SD-1Y 116 
SD-1Z 506 
SD2 125 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
SD2A 116 
SD2B 116 
SD2C 125 
SD4 116 
SDA(DUAL) 113 
SD5 116 


SD-5 (Philco) 177 
SD5(DUAL) 114 
SD6 


1 
SD6(DUAL) 115 


SD7 125 
SD-7 (Philco) 178MP 
SD8 125 


SD-8 (Philco) 139 
SD-12 177,178MP 
SD12B 109 
SDI2E 109 
SD12M 109 
SD-13 109 
SD14 109 
SD15 109 
SD16 109 
SD-16A 116 
SD-16D 116 
SD-19 166 
SD21A 109 
SD-32 136 
SD-33 142 
SD34 109 
SD-46 109 
SD-51 112 
SD-56 109 
SD-80 116 
SD82 112 
SD82A 112 
SD82AG 112 
SD-91 116 
SD-91A 116 
SD-91S 116 
SD-92 116 
SD-92A 116 
SD-92S 116 
SD-93 116 
SD-93A 116 
SD93S 116 
SD-94 116 
SD-94A 116 
SD-94AB 116 
SD94S 116 
SD-95 116 
SD-95A 116 
SD96 116 
SD96A 116 
SD96S 116 
SD98A 125 
SD98S 125 
SD100 177 
SD-101 116 
SD102 116 
SD104 116 
SD105 139 
SD165 116 
SD-201 116 
SD202 116 
SD345 152 
SD-404 112 
SD445 153 
SD500 177 
SD500C 116 
SD600 177 
SD600C 116 
SD630 177 
SD701-02 506 

D800 125 
SD910 125 
SD910A 125 
SD910S 125 
SD950 116 
SD974 177 
SDA345 152 
SDA445 153 
SDB345 152 
SDB445 153 
SDD4 113 
SDD5 114 
SDD6 115 
SDD420 128 
SDD421 123A 
SDD821 123A 
SDD1220 128 
SDD3000 123A 
SDJ345 152 
SDJ445 153 
SDK345 152 
SDK445 153 
SDL345 152 
SDL445 153 
SDM345 152 
SDM445 153 
SDN345 152 


SDN445 
SDS113 
SDS240 
SDT3321 
SDT3322 


SDT3501 
SDT3502 
SDT3503 
SDT6901 
SDT6905 


SDT9201 


SE-05-2 
SE-05A 


SE05B 
SE-0.5B 
SE-05C 
SE05D 
SE05S 


SE05SS 
SE-05X 
SE-1.5A 


SE-5-0399 
SE-5-0819 


SE30B26A 
SE46 


SE504 
SE1001 
SE1001-1 


SE1001-2 
SE1002 
SE1002-1 
SE1002-2 
SE1010 


SE1019 
SE1044 
SE1331 
SE1419 
SE1730 


SE2001 
SE2002 
SE2020 
SE2397 
SE2400 


SE2401 
SE2402 
SE3001 
SE3002 
SE3005 


SE3019 
SE3030 
SE3031 
SE3032 
SE3033 


SE3034 
SE3035 
SE3036 
SE3040 
SE3041 


SE4001 
SE4002 
SE4010 
SE4020 
SE4021 


SE4022 
SE5001 
SE5002 
SE5003 
SE5004 


SE5006 
SE5020 
SE5021 
SE5022 
SE5023 


SE5024 
SE5025 
SE5050 
SE5051 
SE5052 


SE5055 
SE5151 
SE6001 
SE6002 
SE6006 


SE6010 
SE6020 
SE6020A 
SE6021 
SE6021A 


SE6022 
SE6023 
SE7001 
SE7002 
SE7005 


SE7006 
SE7010 
SE7015 
SE7016 
SE7017 


SE7020 
SE7030 
SE7055 
SE7056 
SE8001 


SE8002 
SE8010 
SE8012 
SE8040 
SE8041 


SE8042 
SE8510 
SE8520 
SE8521 
SE8540 


SE8541 
SE8542 
SE9002 
SE9020 
SE9080 


SE40022 
SE50399 


SELEN-26 
SELEN-40 
SELEN-44 


SELEN-701 


SES3819 
SF-1 
SF1713 
SF1714 


SF1726 
SF1730 
SFD-23 
SFD107 
SFD112 


SFR135 
SFR151 
SFR152 
SFR153 
SFR154 


SFR155 
SFR156 
SFR164 
SFR251 
SFR252 


SFR253 
SFR254 
SFR255 
SFR256 
SFR258 


SFR264 
SFR266 
SFR268 
SFT104 
SFT108 


SFT120 
SFT121 
SFT122 
SFT123 
SFT124 


SFT125 
SFT125P 
SFT130 
SFT131 
SFTISIP 


SFT143 
SFT144 
SFT145 
SFT146 
SFT151 


SFT152 
SFT 162 
SFT 163 
SFT171 
SFT172 


SFT173 
SFT174 
SFT 184 
SFT 186 
SFT187 


SFT190 
SFT191 
SFT192 
SFT212 
SFT213 


SFT214 
SFT221 
SFT222 
SFT223 
SFT226 


SFT227 
SFT228 
SFT229 
SFT232 
SFT237 


SFT238 
SFT239 
SFT240 
SFT241 
SFT242 


ee 
5 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
SFT243 158 
SFT250 121 
SFT251 100 
SFT252 100 
SFT253 100 
SFT259 101 
SFT260 101 
SFT261 101 
SFT264 105 
SFT265 105 
SFT266 105 
SFT267 105 
SFT268 160 
SFT288 100 
SFT298 101 
SFT 306 102A 
SFT307 126 
SFT308 126 
SFT315 160 
SFT316 160 
SFT317 126 
SFT318 126 
SFT319 126 
SFT320 126 
SFT321 102A 
SFT 322 102A 
SFT323 102A 
SFT 325 EET 
SFT327 02A 
SFT337 102A 
SFT337B 102A 
SFT337V 102A 
SFT351 102A 
SFT352 102A 
SFT353 102A 
SFT354 126 
SFT357 126 
SFT357P 126 
SFT 358 160 
SFT 367 158 
SFT377 103A 
SFT 440 128/411 
SFT 443 128 
SFT443A 128 
SFT 445 128 
SFT523 158 
SFT526 102A 
SFT713 123A 
SFT714 123A 
SFZ708 136 
SFZ716 142 
SG-005 116 
SG105 116 
SG-205 116 
SG-305 116 
SG323 116 
SG505 116 
SG-805 116 
SG-1198 116 
SG-3400 116 
$G5013 128 
SGR100 116 
SH1 116 
SHIA 116 
SHIB 125 
SHIC 125 
SH4D05 116 
SH4D1 116 
SH4D2 116 
SH4D3 116 
SH4D4 116 
SH4D6 116 
SH4D8 125 
SHAD-1 116 
SI50E 116 
SI91G 116 
SI100E 116 
Sl-600 169 
SIB0O20-1B 166 
SIB50B794-1 166 
SID2A-1 113 
SID2A-3 113 
SID3B-3 115 
SID01E 116 
SID01K 125 
SID01L 116 
SID02E 116 
SID02K 125 
SID02L 116 
SID50B851 177 
SID51C052-19 156 
SID51C169 ue) 
SID50894 17 
SIG1/100 116 
SIG1/200 116 
SIG1/400 116 
SIG1/600 116 
SIG1/800 125 
SIL200 116 
SI-RECT-2 116 





ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


SI-RECT-27 
SI-RECT-33 


S 
SI-RECT-48 
SI-RECT-49 
SI-RECT-84 
SI-RECT-92 
SI-RECT-102 
SI-RECT-110 
us ECT-112 


SISD-K 
SISM-150-01 
SISW-05-02 
SJ051F 
SJ052F 


SJ60F 
SJ101F 
SJ102F 


SJ130 

SJ201F 
SJ202F 
SJ301F 
SJ302F 


SJ401F 
SJ402F 


SJ501F 


SJ619-1 


SJ806 
SJ811 
SJ1106 
SJ1152 
SJ1165 


SJ1171 
SJ1172 
SJ1201 
SJ1284 
SJ1286 


SJ1470 
SJ3408 
SJ3423 
SJ3447 
SJ3477 


SJ3478 
SJ3507 
SJ3604 
SJ3648 
SJ3678 


SJ8701 


SJE100 
SJE106 


SJE108 
SJE111 
SJE112 
SJE113 
SJE114 


SJE202 
SJE203 
SJE205 
SJE210 
SJE211 


SJE218 
SJE220 
SJE221 
SJE222 
SJE227 


SJE228 
SJE229 
SJE231 
SJE232 
SJE237 


SJE241 
SJE242 
SJE243 
SJE244 
SJE245 


SJE246 


SJE255 


SJE256 
SJE257 
SJE261 
SJE262 
SJE264 


SJE265 
SJE267 
SJE271 
SJE272 
SJE273 


ECG 
Replacement 


15604 
-— 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


SI-RECT-27 through SPS4077 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
SJE274 184 
SJE275 185 
SJE276 185 
SJE277 185 
SJE278 184 
SJE279 185 
SJE280 184 
SJE283 185 
SJE284 184 
SJE288 185 
SJE289 184 
SJE305 184 
SJE320 184 
SJE340 184 
SJE400 157 
SJE401 184 
SJE402 184 
SJE403 185 
SJE404 184 
SJE405 184 
SJE407 184 
SJE408 185 
SJE408 (Lowrey) 175 
SJE513 152 
SJE514 153 
SJE515 152 
SJE721 184 
SJE723 185 
SJE724 184 
SJE736 185 
SJE737 184 
SJE743 185 
SJE764 180 
SJE768 185 
SJE769 184 
SJE781 184 
SJE783 152 
SJE784 184 
SJE785 184 
SJE797 185 
SJE799 185 
SJE1518 185 
SJE1519 184 
SJE1520 184 
SK7 101 
SK19 132 
SK1320 108 
SK1639 159 
SK1640 159 
SK1641 123A 
SK1856 159 
SK2604 159 
SK3003 102A 
SK3004 102A 
SK3005 100 
SK3006 160 
SK3007 160 
SK3008 126 
SK3009 121 
SK3010 103A 
SK3011 101 
SK3012 105 
SK3013 121MP 
SK3014 121 
SK3015 121MP 
SK3016 116 
SK3017 117 
SK3017A 116 
SK3018 108 
SK3019 108 
SK3020 123A 
SK3021 124 
SK3022 704 
SK3023 704 
SK3024 128 
SK3025 129 
SK3026 175 
SK3027 130 
SK3028 175(2 
SK3029 130M 
SK3030 116 
SK3031 116 
SK3032 125 
SK3033 125 
SK3034 127 
SK3035 127 
SK3036 181 
SK3037 EL 
SK3038 12 
SK3039 108 
SK3040 154 
SK3041 152 
SK3043 506 
SK3044 191 
SK3046 123A 
SK3047 128 
SK3051 156 
SK3052 131 
SK3053 191 
SK3054 182 


SK3055 
SK3056 
SK3057 
SK3058 
SK3059 


SK3060 
SK3061 
SK3062 
SK3063 
SK3064 


SK3066 
SK3067 
SK3068 
SK3069 
SK3434A 


SK3551 
SK3730 
SK3960 
SK5184A 
SK5915 


SK6345 
SK6346 
SK6347 
SK7181 
SK8251 


SK-31024-3 
SKA1080 
SKA1395 
SKA4074 
SKA4129 


SKB8339 
SL-2 


SLA13AB 
SLA13C 


SLA15C 
SLA16AB 


SLA18AB 


SLA18C 
SLA19AB 
SLA19C 
SLA440 
SLA440B 


SLA441 


SLA442B 
SLA443 


SLA443B 
SLA444 
SLA444B 
SLA445 
SLA445B 


SLA536 
SLA537 
SLA538 
SLA539 
SLA540 


SLA547 
SLA560 
SLA561 
SLA599 
SLA599A 


SLA600 
SLA601A 


SLA602 
SLA602A 


SLA604A 


SLA605A 


SLA1095 


SLA1096 
SLA1100 
SLA1101 
SLA1102 
SCA1103 


SLA1104 
SLA1105 
SLA1487 
SLA1488 
SLA1489 


SLA1490 
SLA1491 
SLA1492 
SLA1692 
SLA1693 


SLA1694 
SLA1695 
SLA1696 
SLA1697 
SLA2610 


SLA2611 
SLA2612 
SLA2613 
SLA2614 
SLA2615 


SLA2616 
SLA2617 
SLA3193 
SLA3194 
SLA3195 


SLA3196 


1 
SM-150-6 (Focus) 506 


SM ο» (Boost) 506 


SM-150- 


(Centering) 507 
SM150A 1 


SM150B 


SM150C 
SM150D 
SM150S 
SM150SS 
M150-005 


SM150-02 
SM150-6 
SM160 
SM170 
SM180 


SM200 
SM205 
SM210 
SM217 
SM220 


SM230 
SM240 
SM250 
SM260 
SM270 


SM280 
SM 300 


SM1297 
SM1600 
SM2491 
SM2492 
SM2700 


SM2701 
SM3014 
SM3104 
SM3117A 
SM3978 


SM 3986 
SM 3987 
SM4508-B 
SM4547 
SM4719 


SM5379 
SM5564 
SM5643 
SM5796 
SM6251 


SM6773 
SM7545 
SM7815 
SM 7836 
SM7991 


SM8112 
SM8113 
SM8341 
SM8978 
SM 9008 


SM9135 
SM9253 


SP148-3 
SP176 
SP230 
SP334 
SP404T 


SP441 
SP441D 
SP441G 
SP441S 
SP485 


SP485B 
SP485W 
SP485BLK 
SP485BLU 
SP485BRN 


SP485WHT 
SP486 
SP486WHT 
SP634 
SP649 
SP649-1 


SP880- 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
SP891 104 
SP891B 121 
SP891R 121 
SP891W 121 
SP891G 121 
SP891BLU 121 
SP891GRN 121 
SP891WHT 121 
SP1013B 104 
SP1108 104 
SP1137 104 
SP1271 121 
SP1323 104 
SP1403 104 
SP1481 121 
SP1481-1 121 
SP1481-2 121 
SP1481-3 121 
SP1481-4 121 
SP1481-5 121 
SP1482 121 
SP1482-2 121 
SP1482-3 121 
SP1482-4 121 
SP1482-5 121 
SP1482-6 121 
SP1482-7 121 
SP1483 121 
SP1483-1 121 
SP1483-2 121 
SP1483-3 121 
SP1484 179 
SP1484-1 179 
SP1484-2 179 
SP1484-3 179 
SP1484-4 179 
SP1484-5 179 
SP1550-3 121 
SP1556 121 
SP1556-1 121 
SP1556-2 121 
SP1556-3 121 
SP1556-4 121 
SP1563-2 121 
SP1595BLK 121 
SP1595BLU 121 
SP1595GRN 121 
SP1595RED 121 
SP1596BLK 121 
SP1596BLU 121 
SP1596GRN 121 
SP1596RED 121 
SP1603 121 
SP1603-1 121 
SP1603-2 121 
SP1603-3 121 
SP1650 179 
SP1651 104 
SP1742 127 
SP1817 179 
SP1938 121 
SP1950 121 
SP2045 121 
SP2046 121 
SP2048 121 
SP2072 121 
SP2076 121 
SP2077 179 
SP2155 121 
SP2158 103A 
SP2188 103A 
SP2234 104 
SP2358 104 
SP2361 121 
SP2361BLU 121 
SP2361BRN 121 
SP2361GRN 121 
SP23610RN 121 
SP2361RED 121 
SP2361YEL 121 
SP2493 121 
SP2551 131 
SP8400 154 
SP8401 154 
SPC40 123A 
SPC42 123A 
SPC50 123A 
SPC51 123A 
SPC52 123A 
SPF024 133 
SPN-01 116 
SPS-0121 129 
SPS-0122 128 
SPS4 108 
SPS20 108 
SPS-29 129 
SPS38 108 
SPS-41 123A 
SPS42 159 
SPS43-1 107 


SPS428 
SPS514 
SPS856 
SPS860 
SPS1045 


SPS1097 
SPS1523 
SPS3003 
SPS3015 
SPS3724 


SPS3735 
SPS3786 
SPS3787 
SPS3900 
SPS3907 


SPS3908 
SPS3909 
SPS3923 
SPS3924 
SPS3925 


SPS3926 
SPS3927 
SPS3929 
SPS3930 
SPS3931 


SPS3936 
SPS3937 
SPS3938 
SPS3940 
SPS3948 


SPS3951 
SPS3952 


SPS3957C 


SPS3967 
SPS3968 


SPS3971 
SPS3972 
SPS3973 
SPS3987 
SPS3988 


SPS3990 
SPS3999 
SPS4002 
SPS4003 
SPS4004 


SPS4005 


SPS4009 


SPS4010 
SPS4013 
SPS4014 
SPS4016 
SPS4017 


SPS4018 
SPS4019 
SPS4020 
SPS4025 
SPS4026 


SPS4027 
SPS4028 
SPS4029 
SPS4030 
SPS4031 


SPS4032 
SPS4034 
SPS4037 
SPS4038 
SPS4039 


SPS4040 
SPS4041 
SPS4042 
SPS4043 
SPS4044 


SPS4045 
SPS4049 
SPS4050 
SPS4051 
SPS4052 


SPS4053 
SPS4054 
SPS4055 
SPS4056 
SPS4059 


SPS4060 
SPS4061 
SPS4062 
SPS4063 
SPS4064 


SPS4066 
SPS4067 
SPS4068 
SPS4069 
SPS4072 


SPS4073 
SPS4074 
SPS4075 
SPS4076 
SPS4077 


SPS4078 through T102A 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
SPS4078 159 
SPS4079 108 
SPS4080 108 
SPS4081 123A 
SPS4082 159 
SPS4083 123A 
SPS4084 123A 
SPS4085 123A 
SPS4086 159 
SPS4087 159 
SPS4088 123A 
SPS4089 123A 
SPS4090 159 
SPS4091 108 
SPS4095 123A 
SPS4145 108 
SPS4300 128 
SPS4301 129 
SPS4302 159 
SPS4303 123A 
SPS4309 128 
SPS4310 129 
SPS4311 128 
SPS4312 129 
SPS4313 123A 
SPS4314 159 
SPS4347 123A 
SPS4348 159 
SPS4354 159 
SPS4355 159 
SPS4356 123A 
SPS4359 123A 
SPS4360 123A 
SPS4361 128 
SPS4363 123A 
SPS4365 159 
SPS4367 123A 
SPS4368 123A 
SPS4382 123A 
SPS4446 123A 
SPS4450 123A 
SPS4451 123A 
SPS4452 159 
SPS4453 123A 
SPS4455 123A 
SPS4456 123A 
SPS4457 123A 
SPS4458 159 
SPS4459 123A 
SPS4460 159 
SPS4461 128 
SPS4462 129 
SPS4472 123A 
SPS4473 159 
SPS4476 123A 
SPS4477 129 
SPS4478 123A 
SPS4480 159 
SPS4489 159 
SPS4490 128 
SPS4491 123A 
SPS4492 129 
SPS4493 123A 
SPS4494 123A 
SPS4495 128 
SPS4497 129 
SPS4610 108 
SPS4920 123A 
SPS5000 123A 
SPS5006 123A 
SPS5006-1 123A 
SPS5006-2 123A 
SPS5007 159 
SPS5007-1 159 
SPS5007-2 159 
SPS5008 159 
SPS6109 159 
SPS6111 123A 
SPS6112 123A 
SPS6113 123A 
SPS6124 128 
SPS6125 129 
SPS6571 123A 
SPS7652 123A 
SQ7 101 

46 109 
SR-0004 113 
SKI 102A 
SR-1 116 

SR1A-1 116 
SR1A-2 116 
SR1A-4 116 
SR1A-8 116 
SR1A-12 116 
SRIDM 116 
SRIDIM 116 
SRIDMI 116 
SRIDMX 116 
SRIE 116 
SRIEMI 116 


66 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
SRIEM2 116 
SRIEM-4 156 
SRIT 116 
SRIZ 116 
SR2A-1 116 
SR2A-2 116 
SR2A-4 116 
SR2A-8 125 
SR2A-12 125 

R3 116 
SR4 116 
SR5 116 
SR6 113 
SR10 114 
SR-13 178MP 
SR13H 116 
SR14 114 
SR-14 116 
SR15 114 
SR-15 506 
SR17 116 
SR20 113 
SR21 113 
SR22 116 
SR23 116 
SR24 116 
SR27 116 
SR28 116 
SR29 113 
SR30 116 
SR3l1 119 
SR32 118 
SR-35 125 
SR37 120 
SR40 116 
SR50 116 
SR60 116 
SR76 116 
SR100 116 
SR101-1 116 
SR101-2 116 
SR105 116 
SR112 116 
SR114 116 
SR120 116 
SR-120-1 116 
SR130-1 108 
SR-130-1 116 
SR131-1 116 
SR-132-1 116 
SR135-1 116 
SR144 116 
SR145 116 
SR150 125 
SR-150-01 116 
SR151 116 
SR152 116 
SR200 116 
SR200B 116 
SR205 116 
SR-390 116 
SR390-2 117 
SR401 116 
SR405 116 
SR499 156 
SR500 116 
SR500B 116 
SR605 116 
SR806-126 116 
SR846-2 116 
SR851 116 
SR851-121 116 
SR889 116 
SR1024 116 
SR1104 116 
SR1266 116 
SR1493 116 
SR1668 116 
SR1692 116 
SR1693 116 
SR1694 116 
SR1695 116 
SR1731-1 116 
SR1731-2 116 
SR1731-3 116 
SR1731-4 116 
SR1731-5 116 
SR1742 116 
SR1766 116 
SR1984 116 
SR2121 116 
SR2301A 116 
SR 3010 116 
SR 3582 116 
SR3943 116 
SR6134 116 
SR6324 116 
SR6325 116 
SR6385 116 
SR6415 116 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


SR6560 
SR6567 
SR6617 
SR9000 
SR9001 


SR-9001 


SR-9005 
SRR13 


SR50253-2 
SR50411-1 


SR50517 
SR75844 


$$155 
$$321 
SS322 
SS324 
595334 


55337 
SS455 
SS524 
SS1606 
SS1906 


SS1912 
SS2308 
SS2503 
SS2504 
SS3534-4 


SS3586 
SS3694 
SS3704 
SS4042 
SSA43 


SSA43A 
SSA46 


ST106 
ST107 


117 


ST904A 


ST905 
ST910 
ST1026 
ST1050 
ST1051 


ST1242 
ST1243 
ST1244 
ST1290 
ST1336 


ST1506 
ST1607 
ST1694 
ST2040P 
ST3030 


ST3031 
ST6110 
ST6120 
ST6573 
ST6574 


ST8014 
ST8033 
ST8034 
ST8035 
ST8036 


ST8065 
ST8500 
ST8509 
ST29045 
ST29046 


ST29047 
ST72039 
ST72040 
STB576 
STC1035 


STC1035A 


STC1036 


STC1036A 


STC1080 
STC1081 


STC1082 
STC1083 
STC1084 
STC-1085 
STC4252 


STC4253 
STC4254 
STC4255 
STC-4401 
STC5610 


STC5611 
STC5612 
STX0010 
STX0011 
STX0013 


STX0014 
STX0015 
STX0016 
STX0020 
STX0026 


STX0027 
STX0028 
ST X0029 
ST X0030 
STX0032 


STX0033 
STX0034 
STX0036 
STX0085 
STX0087 


STX0089 
STX0090 
ST X0096 
STX0099 
ST X0104 


STX0105 
STX0110 
STX0114 
STX0121 
STX0123 


ST X0224 
ST X0260 
ST X0263 
ST X0264 
ST X0265 


ST X0268 
ST X0269 
SUC650 
SU M6010 
SUM6011 


SUM6020 
SUM6021 


SV1017 
SV1019 
SV1020 
SV1238bE 
SV4012 


SV4012A 


SV4015A 
SV4027 


SV4033A 
SV4055 


SV4055A 


SV4082A 


SV12388 
SV12388E 
SVC625 
SVC650 
SVC1125 


SVC1150 


SVD-1S1717 


139 


SVD-1S1850R 116(2 


SVDS-1S1850 1160) 
SVM61 1 


SVM111 
SVM601 
SVM602 
SVM605 
SVM1105 


SVM6010 
SVM6011 
SVM6020 
SVM6021 


SVM11020 


SV11021 


SW05-01 


SW05-02 
SW1 
SW-1-01 
SW-1A 
SWC 


37 


SX3001 
SX3702 


SX3709 
SX3711 
SX 3825 
SX 3826 
SYL101 


SYL102 
SYL103 
SYL104 
SYL105 
SYL106 


SYL107 
SYL108 
SYL109 
SYL128 
SYL152 


SYL160 
SYL792 
SYL1182 
SYL1279 
SYL1310 


SYL1311 
SYL1312 
SYL1313 
SYL1326 
SYL1327 


SYL1329 
SYL1380 
SYL1396 
SYL1408 
SYL1454 


SYL1468 
SYL1524 
SYL1536 
SY L1537 
SYL1538 


SYL1539 
SYL1547 
SYL1583 
SYL1588 
SYLISSI 


SYL1608 
SYL1617 
SYL1655 
SYL1665 
SYL1668 


SYL1690 
SYL1697 
SYL1717 
SYL1750 
SYL1987 


SYL2120 
SYL2130 
SYL2131 
SYL2132 
SYL2134 


SYL2135 
SYL2136 
SYL2189 
SYL2245 
SYL2246 


SYL2247 
SYL2248 
SYL2249 
SYL2250 
SYL2300 


SYL2650 
SYL3613 
SYL4131 
SYL4280 
SYL4315 


SZ12.0 


SZ1200 
SZ11763 
SZC9 


T01-104 


T102A 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


T844 
T1000 
T-1000 


T-1000X 
T1001 


T1040 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


T108 through TIS61A 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
T1041 104 
T1042 102A 
T1043 102A 
T1046 102A 
T1047 102A 
T1076 102A 
T1166 160 
T1167 121 
T1168 121 
T1202 102A 
T1203 102A 
T1224 160 
T1225 160 
T1232 160 
T1233 160 
T1250 160 
T1251 100 
T1275 129 
T1276 129 
T1289 100 
T1291 100 
T1298 160 
T1299 160 
T1300 102A 
T1305 160 
T1306 160 
T1310 102A 
T1312 100 
T1314 160 
T1322 100 
T1326 100 
T1327 102A 
T1328 102A 
T1334 102A 
T1342 102A 
T1346 102A 
T1352 102A 
T1363 102A 
T1364 102A 
T1366 104 
T1366A 104 
T1367 104 
T1367A 104 
T1368 104 
T1368A 104 
T1369 104 
T1369A 104 
T1370 104 
T1370A 104 
T1387 160 
T1388 160 
T1389 160 
T1390 160 
T1391 160 
T1400 160 
T1401 160 
T1402 160 
T1403 160 
T1415 123A 
T1416 123A 
T1417 123A 
T1454 160 
T1459 160 
T1460 126 
T1461 160 
T1474 100 
T1495 123A 
T1510 100 
T1524BRN 126 
T1524BRN/RED 126 
T1546 102A 
T1548 160 
T1559 102A 
T1573 102A 
T1574 102A 
T1577 102A 
T1583 102A 
T1593 102A 
T1594 102A 
T1595 102A 
T1596 102A 
T1597 102A 
T1598 102A 
T1599 102A 
T1601 121 
T1602 121 
T1618 160 
T1642 B 123A 
T1654 126 
T1654BLU 126 
T1657 160 
T1690 160 
T1691 160 
T1692 160 
T1706 128 
T1706A 128 
T1706B 128 
T1706C 128 
T1737 160 
T1738 160 


T1746C 


T1748 
T1748A 
T1748B 
T1748C 
T1788 


T1802 
T1802A 
T1802B 
T1804 
T1805 


T1808 

T1808A 
T1808B 
T1808C 
T1808D 


T1808bE 


T10175 


T10185 
T10453 
T11618 
T13000 
T21237 


T21238 
T21312 
121313 
121333 
T21334 


T21507 
T30155 
T50339A 
T50631 
T50818 


T50944 
T52147 
T52147Z 
T52148Z 
T52149 


T52149Z 


T52151Z 


T52159 
T59235A 
T59247 
T59249 
T59276 


159277 
T152148 
T1004671 
T1008834 
TA-1 


TA800 
TA1000 


TA1062 
TA1063 
TA1064 
TA1575 
TA1575B 


TA1614 
TA1620A 
TA1620B 
TA1628 
TA1650A 


TA1655B 
TA1658 


TA1662 


TA1682 
TA1682A 
TA1697 
TA1704 
TA1705 


TA1706 
TA1730 
TA1731 
TA1755 
TA1756 


TA1757 
TA1759 
TA1763 
TA1763A 
TA1765 


TA1766 
TA1767 
TA1771 
TA1772 
TA1773 


TA1778 
TA1782 
TA1783 
TA1794 
TA1796 


TA1797 
TA1798 
TA1828 
TA1829 
TA1830 


TA1846 
TA1847 
TA1860 
TA1861 
TA1881 


TA1890 
TA1891 
TA1928A 
TA2083 
TA2188 


TA2301 
TA2322 
TA2503 
TA2577A 
TA5274 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
TA5814 712 
TA6200 128 
TAA320 133 
TAC047 123A 
TC0.09M21/3 114 
TC0.2P11/2 116 
1C0.2P11/12 507 
1C02P12 116 
TCO914 108 
TCO918 108 
TC27A5A 146 
TC33A5A 147 
TC62A5B 149 
TC82A5B 150 
TC110A5B 151 
TC136 116 
TC2369A 108 
TC2483 108 
TC2484 108 


TC311200600 109 
TC3112319300 116 


TC3123036722 123A 
TC3123036900 123A 
TC3123037111 123A 
TC3123041557 102A 
TC3123037222 123A 
TC3123037412 123A 
TCR13 122 
TCR18 122 
TCR23 122 
TCR28 122 
TCR1005 122 
TCR1505 122 
TCR2005 122 
T-E1011 116 
T-E1014 109 
T-E1024 116 
T-E1024C 116 
T-E1024D 116 
T-E1029 507 
T-E1031 109 
T-E1042 166 
T-E1050 116 
T-E1061 113 
T-E1061A 113 
T-E1064 116 
T-E1068 142 
T-E1077 142 
T-E1078 116 
T-E1078A 116 
T-E1080 116 
T-E1086 113 
T-E1088 Hoc 
T-E1089 11 

T-E1090 116 
T-E1095 118 
T-E1097 116 
T-E1098 177 
T-E1105 110 
T-E1108 507 
TF20 116 
TF21 116 
TF22 116 
TF23 116 
TF30 102A 
TF49 102A 
TF65 102A 
TF65/30 102A 
TF65/M 102A 
TF65/S/30 102A 
TF66 102A 
TF66/30 102A 
TF66/60 102A 
TF70 101 
TF71 101 
TF72 101 
TF75 102A 
TF77 102A 
TF78 104 
TF-78 123A 
TF78/30 104 
TF78/30Z 121 
TF78/60 121 
TF80/30 121 
TF80/302 102A 
TFR120 116 
TG11 116 
TG12 116 
TG21 116 
TG22 116 
TG31 116 
TG32 116 
TG41 116 
TG42 116 
TG48 102A 
TG51 116 
TG52 116 
TG61 116 
TG62 116 
TH1S557 116 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
TH-1S750 112 
T-H2SC313 108 
T-H2SC387 108 
T-H2SC536 123A 
T-H2SC693 123A 
T-H2SC715 123A 
TH-H2SC313 161 
TH400 116 
TH600 116 
TH800 125 
TH801 116 
TH802 116 
TH803 116 
TH804 116 
TH805 116 
TH806 116 
TH808 125 
TH810 125 
TH1000 125 
THSG105 116 
THU60U 102A 
TI-1A6 131 
TI-7A 131 
TI-40A1 122 
TI-40A2 122 
TI-51 177 
TI-71 116 
Tl-132 122 
ΤΙ-136 122 
T152 116 
T153 116 
T154 116 
T 1-55 116 
T 156 116 
T157 116 
T 158 116 
T159 116 
T160 116 
ΤΙ-266Α 121 
TI-269 121 
T1338 160 
T1363 160 
T1364 160 
T1365 160 
TI-365A 166 
T1366 121 
T1366A 121 
T1367 121 
T1367A 121 
T1368 121 
T1368A 121 
T1369 121 
T1369A 121 
T1370 104 
T1370A 104 
T1387 160 
T1388 160 
T1389 160 
T1390 160 
T1391 160 
T1393 160 
T1395 160 
T1396 160 
T1397 160 
T1398 160 
T1399 160 
T1400 160 
T1401 160 
T1402 160 
T1403 160 
T1407 108 
T1408 108 
T1409 108 
T1410 108 
T1411 123A 
TI-412 123A 
TI-414 123A 
T1415 123A 
T1416 123A 
T1417 123A 
T1418 123A 
T1419 123A 
T1420 123A 
T1422 123A 
T1424 123A 
T1430 123A 
T1431 108 
TI432 123A 
T1480 123A 
T1481 123A 
T1482 123A 
T1483 123A 
T1484 123A 
T1485 123A 
T1492 123A 
T1493 123A 
T1494 123A 
T1495 123A 
T 1496 123A 
ΤΙ-503 159 


T1803B 
T1-806G 


T13012 
T13015 


T 13029 
Tl-3030 


TIS60C 
TIS60D 


TIS61A 


TIS61B through TS-164 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
TIS61B 129 
TIS61C 129 
TIS61D 129 
TIS61E 129 
TIS61M 129 
TIS62 108 
TIS63 108 
TIS64 108 
TIS71 123A 
TIS72 123A 
TIS83 123A 
TIS84 108 
TIS85 108 
TIS86 107 
TIS87 107 
TIS88 132 
TIS90 123A 
TIS91 159 
TIS92 123A 
TIS92M 128 
T1993 159 
TIS93M 129 
TIS94 123A 
TIS95 123A 
TIS96 123A 
TIS97 107 
TIS98 107 
TIS99 107 
TIS100 154 
TIS101 154 
TIS102 154 
TIS103 154 
TIS108 107 
ΤΙ5412 107 
TI-UG1888 177 
TIX90 102A 
TIX91 160 
TIX92 160 
TIX316 160 
ΤΙΧ3016 160 
TIX3016A 160 
ΤΙΧ3032 160 
ΤΙΧΑΟΙ 100 
TIXAQ2 100 
TIXAO03 100 
TIXA04 100 
TIXA05 100 
TIXD747 134 
TIXD753 137 
TIXD758 140 
ΤΙΧΜΟΙ 160 
TIXMO2 160 
TIXM03 160 
ΤΙΧΜΟ4 160 
ΤΙΧΜΟΡ 160 
TIXM06 160 
ΤΙΧΜΟ7 160 
ΤΙΧΜΟΒ 160 
TIXM10 160 
ΤΙΧΜΙΙ 160 
TIXM13 160 
TIXM14 160 
TIXM15 160 
TIXM16 160 
TIXM17 160 
TIXM18 160 
TIXM19 160 
TIXM101 160 
TIXM103 160 
TIXM104 160 
TIXM105 160 
TIXM106 160 
TIXM107 160 
TIXM108 160 
TIXM201 160 
TIXM202 160 
TIXM203 160 
TIXM204 160 
TIXM205 160 
TIXM206 160 
TIXM207 160 
TIXSO9 108 
TIXS10 108 
TIXSIŻ 123A 
TIXS13 123A 
TIXS28 108 
TIXS29 108 
TIXS30 108 
TIXS31 108 
TJ5A 116 
TJ10A 116 
TJ15A 116 
TJ20A 116 
TJ25A 116 
TJ30A 116 
TJ35A 116 
TJ40A 116 
TJ60A 116 
TK5 116 
TK10 116 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
TK11 116 
TK20 116 
TK21 116 
TK23C 102A 
TK30 116 
TK33C 101 
TK-40 116 
TK40 102 
TK40C 102 
TK-41 116 
TK41 102 
TK41C 150 
TK42 102 
TK42C 160 
TK45C 102 
TK49C 102A 
TK50 116 
TK60 116 
TK61 116 
TK400 116 
T K600 116 
TK705M 113 
TK800 125 
TK1000 125 
TK1228-1001 126 
TK1228-1002 102A 
TK1228-1003 102A 
TK1228-1004 102A 
TK1228-1005 102A 
TK1228-1006 102A 
TK1228-1007 102A 
TK1228-1008 123 
TK1228-1009 123 
TK1228-1010 123A 
TK1228-1011 123A 
TK1228-1012 123A 
TKF5 116 
TKF10 116 
TKF20 116 
TKF40 116 
TKF60 116 
TKF80 125 
TKF100 125 
TLI 116 
ΤΕ 116 
TL11 116 
TL12 116 
TL21 116 
TL22 116 
TL31 116 
TL32 116 
TL41 116 
TL42 116 
TL51 116 
TL61 116 
TM33 116 
TM43 116 
TM61 156 
TM62 116 
TM63 116 
TM65 116 
TM66 116 
TM84 156 
TM85 156 
TM86 125 
TM104 156 
TM105 156 
TMDO1 135 
ΤΜΟΟΙΑ 135 
TMDO2 136 
TMDO2A 136 
TMD03 137 
TMD03A 137 
TMDOS 140 
TMD08A 140 
TMD07 139 
TMD07A 139 
TMDIO 142 
TMDI10A 142 
TMD41 116 
TMD42 116 
TMD45 116 
TMT696 108 
TMT697 108 
TMT839 108 
TMT840 108 
TMT841 108 
TMT842 108 
TMT843 108 
TMT1543 123A 
TMT2427 108 
TN53 123A 
TN55 123A 
TN56 123A 
TN59 123A 
TN60 123A 
TN61 123A 
TN62 123A 
TN63 123A 
TN64 123A 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
TN237 123A 
TN591 102A 
TNC61688 172 
TNC61689 123A 
TNC61690 159 
TNC61702 123A 
TNC61703 159 
TNJ60063 160 
TNJ60064 160 
TNJ60065 160 
TNJ60066 108 
TNJ60067 160 
TNJ60068 160 
TNJ60069 160 
TNJ60069(28C74) 107 
TNJ60070 102A 
TNJ60071 160 
TNJ60072 154 
TNJ60073 160 
TNJ60074 102A 
TNJ60075 127 
TNJ60076 123A 
TNJ60077 160 
TNJ60078 162 
TNJ60079 102A 
TNJ60080 127 
TNJ60279 160 
TNJ60280 160 
TNJ60281 160 
TNJ60282 102A 
TNJ60283 102A 
TNJ60362 126 
TNJ60363 126 
TNJ60364 126 
TNJ60365 102A 
TNJ60447 107 
TNJ60448 107 
TNJ60449 107 
TNJ60450 160 
TNJ60451 175 
TNJ60453 175 
TNJ60454 121 
TNJ60455 162 
TNJ60456 160 
TNJ60457 174 
TNJ60604 107 
TNJ60605 107 
TNJ60606 107 
TNJ60607 107 
TNJ60608 100 
TNJ60610 102A 
TNJ60611 102A 
TNJ60612 158 
TNJ60728 102A 
TNJ61217 107 
TNJ61218 107 
TNJ61219 123A 
TNJ61220 123A 
TNJ61221 102A 
TNJ61222 102A 
TNJ61223 176 
TNJ61282 102A 


TNJ61671(2SC688) 107 
TNJ61671(28072) 103A 
TNJ6172(250722) 107 


TNJ61672(28K25) 132 
TNJ61673(2SB186) 102A 
TNJ61673(25K24) Te 


TNJ61674 
TNJ61679 


TNJ61729 
TNJ61730 
TNJ61731 
TNJ61734 
TNT839 


TNT840 
TNT841 
TNT843 
TO-003 
TO-004 


TO-005 
TO-012 
TO-014 
TO-015 
TO-033 


TO-038 
TO-039 
TO-040 
TO-041 
TO1-101 


TO1-104 
TO1-105 


107 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
TP302 116 
TP402 116 
ΤΟΙ 108 
TQ2 108 
TQ3 108 
TQ4 123A 
TQ5 108 
TQ6 108 
TQ7 108 
TQ8 108 
TQ9 108 
TQ63 129 
TQ63A 129 

Q64 129 
TQ64A 129 
TO5020 (Sanyo) ΠΠ 

anyo 
TORO 60 
TQ5022 160 
TQ5023 102A 
TQ5025 102A 
TQ5026 102A 
TQ5027 102A 
TQ5028 127 
TQ5030 179 
TQ5031 101 
TQ5032 101 
TQ5034 160 
TQ5035 160 
TQ5036 121 
TQ5038 160 
TQ5039 101 
TQ5044 103A 
TQ5049 108 
TQ5050 103A 
TQ5051 102A 
TQ5052 123A 
TQ5053 123A 
TQ5054 123A 
TQ5055 128 
TQ5060 123A 
TQ5061 102A 
TQ5062 103A 
TQ5063 154 
TQ5064 121 
TR0055 159 
TR-01 121 
TR-01C 121 
T R-02 104 
TRO2C 121 
TR-02E 116 
TR-03 105 
TRO3C 105 
TR-04 102A 
TR04C 102A 
TR-05 100 
TR05C 100 
TR-06 100 
TR06C 160 
TR-07 160 
TR07C 100 
TR-08 101 
TR-08C 101 
TR-09 101 
TR-09C 101 
TR-1R26 160 
TR-1R31 108 
TR-1R33 123A 
TR-1R35 108 
TR-2R26 160 
TR-2R31 108 
TR-2R33 108 
TR-2R35 108 
TR-2SC367 123A 
TR-2SC371 108 
TR-2SC372 108 
TR-2SC373 123A 
T R-2SC384 108 
T R-2SC482 128 
TR-2SC735 123A 
TR-3R26 160 
TR-3R31 108 
TR-3R33 108 
TR-3R35 108 
TR-3R38 123A 
TR-4R26 160 
TR-4R31 128 
TR-4R33 123A 
TR-4R35 108 
TR-4R38 159 
TR-5R26 102A 
TR-5R31 128 
TR-5R 33 123A 
TR-5R35 123A 
TR-5R38 123A 
TR-6R26 102A 
TR-6R33 123A 
TR-6R35 159 
TR-7GS 138 
TR-7R31 128 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
TR-7R35 123A 
TR-7S 138 
TR-8R35 123A 
TR-9GS 139 
T-R9S 139 
TR-10 101 
TR-10C 101 
TR-11 126 
TR-11C 160 
TR-12 160 
TR-12C 160 
TR-13 160 
TR-13C 160 
TR-14 102A 
TR-14C 102A 
TR-15 102A 
TR-15C 102A 
TR-16 104 
TR-16C 104 
TR-17 160 
TR-17C 160 
TR-18 160 
TR-18C 160 
TR-19 159 
TR-20 159 
TR-21 123A 
TR-21C 123A 
TR-22 123A 
TR-22C 123A 
TR-23 124 
TR-23C 124 
TR-24 108 
T R-24 (Philco) 123A 
TR-25 128 
TR-26 130 
TR-26C 130 
TR-27 127 
TR-28 129 
TR-30 159 
TR34 102A 
TR36 108 
TR38 108 
TR43 102A 
TR44 102A 
TR45 102A 
TR50 131 
TR51 160 
TR52 160 
TR53 100 
TR54 102A 
TR55 100 
TR56 104 
TR57 105 
TR62 160 
TR71 102A 
TR72 102A 
TR81 102A 
TR167 101 
TR182 101 
TR183 101 
TR184 101 
TR193 101 
TR194 101 
TR211 101 
TR212 101 
TR213 101 
TR214 101 
TR216 101 
TR262-2 124 
TR266-2 124 
TR271TR26 130 
TR301 154 
TR302 123A 
TR320 102 
TR320A 102 
TR321 102 
TR 321 (HFGHI) 100 
TR321A 102A 
TR323 102 
TR323A 102 
TR331 160 
TR332 102 
TR333 121 
TR334 105 
TR335 101 
TR336 101 
TR337 101 
TR338 103 
TR383(H6HI-2) 102 
TR482 100 
TR482A 100 
TR508 102 
TR508A 102 
TR601 123A 
TR650 102 
TR653 102 
TR721 102 
TR722 102 
TR760 126 
TR761 126 


To Be 
Replaced 


TR762 
TR763 
TR1000 
TR1001 
TR1002 


TR1003 
TR1004 
TR1005 
TR1009 
TR1011 


TR1025 
TR1030 
TR1031 
TR1032 
TR1033 


TR1034 
TR1036 
TR1038 
TR1039-5 
TR1490 


TR1491 
TR1492 
TR1493 
TR1512-80 
TR1591 


TR1593 
TR1605LP 
TR1993-2 
TR2880 
TR4010-2 


TR5528 
TR8001 
TR8002 
TR8003 
TR8004 


TR-8004-4 
TR-8004-5 
TR8005 
TR8006 
TR8007 


TR-8007 
TR8014 
TR8018 
TR-8019 
TR-8020 


TR-8021 
TR8022 
TR8023 
TR8024 
TR-8025 


TR-8026 
TR-8027 
TR-8028 
TR-8029 
TR-8030 


TR-8031 
TR-8032 
TR9100 

TR36643 
TR38117 


TR310011 
TR310012 
TR310015 
TR310017 
TR310018 


TR310019 
TR310025 
TR310026 
TR310065 
TR310068 


TR310069 
TR310075 
TR310107 
TR310123 
TR310124 


TR310125 
TR310136 
TR310139 
TR310147 
TR310149 


TR310150 
TR310153 
TR310155 
TR310156 
TR310157 


TR310158 
TR310159 
TR310160 
TR310161 
TR310164 


TR310193 
TR310224 
TR310255 
TR310227 
TR310230 


TR310231 
TR310232 
TR310235 
TR310236 
TR310243 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


TR310244 
TR310245 
TR310249 
TR310250 
TR310251 


TR310252 
TR320007 
TR320008 
TR320020 
TR320022 


TR320039 
TR320041 
TR320048 
TR330027 
TR330028 


TRA-2 
TRA-4 
TRA-4A 
TRA-4B 
TRA-7R 


TRA-7RM 
TRA-8R 
TRA-9R 
TRA-10R 
TRA-11R 


TRA-12R 
TRA-22 
TRA-22A 
TRA-22B 
TRA-23 


TRA-23A 
TRA-23B 
TRA-24 

TRA-24A 
TRA-24B 


TRA32 
TRA33 
TRA34 
TRA36 
TR-C44 


TR-C44A 


TRS101 
TRS120 
TRS140 
TRS160 
TRS180 


TRS200 
TRS225 
TRS250 
TRS275 
TRS301 


TRS1005 
TRS1005LP 
TRS1205 
TRS1405 
TRS1405LP 


TRS1605 
TRS1805 
TRS1805LP 
TRS2005 
TRS2005LP 


TRS2255 
TRS2255LP 
TRS2505 
TRS2505LP 
TRS2755 


TRS2755LP 
TRS3011 
TRS3012 
TRS3015LP 
TRS3016LC 


TRS4016LC 
TRS5016LC 
TRS6016LC 
TR-TR38 
TS05 


ECG 
Replacement 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be 
Replaced 


TS-165 
TS-166 


TS-673B 


TS-739 
TS-739B 
TS-740 
TS-765 
TS-1007 


TS-1266 
TS-1657 
TS-1727 
TS-1728 
TSB245 


TT66X26 


TT204B 


TT204C 
TT1083 
TT 1097 


TV2SB126 
TV2SB126F 


TV2SB126V 
TV2SB448 
TV4 


TV6.5 
TV8 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


TS-165 through VM30244 


ECG 
Replacement 


A 
———— Ñ = €—— r ma 


TV1000 


TV2403 
TV2404 
TV2419 
TV2428 
TV2429 


TV2434 
TV2455 
TV2479 
TV2496 
TV24102 


TV24103 
TV24104 
TV24115 
TV24122 
TV24125 


TV24136 
TV24137 
TV24142 
TV24143 
TV24148 


TV24152 
TV24154 
TV24155 
TV24156 
TV24158 


TV24159 
TV24160 
TV24161 
TV24162 
TV24163 


TV24164 
TV24166 
TV24167 
TV24169 
TV24172 


TV24182 
TV24189 
TV24190 
TV24191 
TV24193 


TV24194 
TV24200 
TV24203 
TV24204 
TV24209 


TV24210 
TV24211 
TV24214 
TV24215 
TV24216 


TV24217 
TV24218 
TV24219 
TV24221 
TV24222 


TV24224 
TV24225 
TV24226 
TV24229 
TV24230 


TV24232 
TV24234 
TV24237 
TV24239 
TV24266 


TV24272 
TV24273 
TV24278 
TV24281 
TV24282 


TV24285 
TV24292 
TV24313 
TV24341 
TV24351 


TV24363 
TV24370 
TV24372 
TV24380 
TV24382 


TV24383 
TV24385 
TV24387 
TV24399 
TV24435 


TV24436 
TV24437 
TV24438 
TV24453 
TV24454 


To Be ECG - 

Replaced Replacement 
TV24458 123A 
TV24468 127 
TV24487 175 
TV24495 159 
TV24499 154 
TV24540 503 
TV24568 127 
TV24571 161 
TV24573 108 
TV24574 108 
TV24576 123A 
TV24582 116 
TV24589 108 
TV24617 506 
TV24648 506 
TV24649 174 
TV24678 121 
TV24681 174 
TV24684 108 
TV24803 116 
TV24806 107 
TV34232 116 
TVC-6 120 
TVM511 1163) 
TVM531 50 
TVM535 506 
TVM537 506 
TVM538 113 
TVM-EH2C 116 
TVM-HS15/16 502 
TVM-K112C 113 
TVM-L00.09M1115 119 
TVM-M204B 116 


TVM-PH9d22/1 


116 


TVM-PH90522/11 116(4) 
TVM-PT6D22/1 116 


TVM-PT6D22/1 


166 


TVM-TCO.2P11/2 507 


TVM-TK705M 
TVS-0A70 


TVS-0A90 
TVS-0A91 
TVS-1N82G 
TVS-1S750 
TVS-1S1211 


TVS-2B-2C 
TVS-2SA564A 
TVS-2SA71B 
TVS-2SA103 
TVS-2SA171 


TVS-2SA385 
TVS-2SA385A 
TVS-2SA385L 
TVS-2SA564 
TVS-2SA564P 


TVS-2SB126 
TVS-2S B126F 
TVS-2S B126V 
TVS-2SB171 
TVS-2SB172 


TVS-2SB172F 
TVS-2SB176 
TVS-2SB234 
TVS-2SB324 
TVS-2S B448 


TVS-2S B449F 
TVS-2SC58 
TVS-2SC58A 
TVS-2SC185A 
TVS-2SC208 


TVS-2S288A 
TVS-2SC313 
TVS-2SC429A 
TVS-2SC446 
TVS-2SC466 


TVS-2SC469A 
TVS-2SC526 
TVS-2SC538 
TVS-2SC538A 
TVS-2SC562 


TVS-2SC563 
TVS-2SC563A 
TVS-2SC582 
TVS-2SC582A 
TVS-2SC644 


TVS-2SC645 
TVS-2SC645A 
TVS-2SC645B 
TVS-2SC645C 
TVS-2S C683 


TVS-2SC683V 
TVS-2S C684 
TVS-2SC687 
TVS-2SC762 
TVS-2SC828 


TVS-2SC828A 
TVS-2SC828Q 
TVS-2SC840 
TVS-2SC840A 
TVS-2SC901 


113 
109 


7 
163 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
TVS-2SC948 161 
TVS-2SD226A 175 
TVS-10D8 25 
TVS-82G 112 
TVS-182G 112 
TVS-828A 123A 
TVS-A910 507 


TVS-CS1255H 123A 
TVS-CS1255HF 123A 
TVS-CS1256HG 129 


TVS-CS1303 
TVS-DGINR 
TVS-DS-1K 
TVS-DS2K 
TVS-DS1M 


TVS-FRIP 
TVS-FRIPC 
TVS-FR2M 
TVS-FR2P 
TVS-FR2PC 


TVS-FR10 
TVS-FTIN 
TVS-FTIP 
TVS-FTIPC 
TVS-FT10 


TVS-HF-SDIZ 506 
TVS-HF-SDIZC 119 


TVS-HS25/16 503 
TVS-K112C 113 
TVS-KC2OP12/2 116 
TVS-OA81 177 
TVS-OA91 177 
TVS-OA95 177 


TVS-PCD2P11/2 116 
TVS-PCO2P11/2 116 


TVS-RD7A 138 
TVS-RDIlA 120 
TVS-RD29AN 147 
TVS-S1B02-030R — 11662) 
TVS-S82 112 
TVS-SD1A 116 
TVS-SD-1B 125 
TVS-SD-1B (Boost) 506 
TVS-SD82A ᾿ 112 
TVS-SF-1 506 
TVS-TC009M21 /3 114 
TVS-TIS18 161 
TVS-ZBlll 141 
TW3 116 
TW5 116 
TW10 116 
TW20 116 
TW30 116 
TW40 116 
TW50 116 
TW60 116 
TW80 125 
TW100 125 
TW135 106 
TWV 116 
TX1N645 116 
TX1N647 116 
TX1N 3190 116 
TX1N3191 116 
TX100-1 123A 
TX100-2 123A 
TX100-3 123A 
TX100-4 128 
TX100-5 124 
TX101-8 124 
TX101-9 128 
TX101-11 124 
TX101-12 123A 
TX102-1 123A 
TX102-2 123A 
TX102-4 124 
TX103-1 104 
TX104-3 158 
TX106-1 102A 
TX107-1 123A 
TX107-3 123A 
TX107-4 123A 
TX107-5 123A 
TX107-6 123A 
TX107-10 123A 
TX107-12 123A 
TX107-13 124 
TX107-16 123A 
TX108-1 123A 
TX111-1 124 
TX112-1 123A 
TX-119-1 123A 
TX-122-1 159 
TX-123 172 
TX-124 128 
TX-125 129 
TX-126-1 — 103A & 
158(CP 
TX-128-1 123 
TX-134-1 159 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
TX-135 128 
TX-136 129 
TX-138 123A 
TX-139 129 
TX-140 128 
TX-141 123A 
T X-1005 175 
TZ8 121 
TZ9.1 139 
TZ9.1A 139 
TZ9.1B 139 
TZ9.1C 139 
TZ10 102A 
TZ12 142 
TZ12A 142 
TZ12B 142 
TZ12G 142 
TZ15 145 
TZ15A 145 
TZ15B 145 
TZ15C 145 
Tg] 146 
TZ27A 146 
TZ27B 146 
TZ27C 146 
TZ33 147 
TZ33A 147 
TZ33B 147 
TZ33C 147 
TZ62 149 
TZ62A 149 
TZ62B 149 
TZ62C 149 
TZ82 150 
TZ82A 150 
TZ82B 150 
TZ82C 150 
TZ110 151 
TZ110A 151 
TZ110B 151 
TZ110C 151 
U1S102 116 
U2N 34 102 
U2N 96 102 
U2N474A 123 
U2S93 126 
U2SB267 102A 
U2T85 103A 
U5B771639X 716 
U5D770339X 703A 
U8B770339X 703 
U8F 7737394 705 
U8F 7746394 705 
U212 116 
U212-25 116 
U213 116 
U214 116 
U633 116 
U1177 133 
U1178 133 
U1180 133 
U1181 133 
U1285 133 
U1322 133 
U1323 133 
U1324 133 
U2400-03 116 
U2848-1 123A 
U2091858-11 121 
U13033801 116 
UA703 703 
UA703E 703 
UA716 716 
UA737E 705 
UA746 707 
UA746E 705 
U BB770339X 703 
UBFYII 108 
UC20 133 
UC100 133 
UC105 133 
UC110 133 
UC115 133 
UC120 133 
UC125 133 
UC734 132 
UC1100 159 
U G1888 177 
ULN2111 708 
ULN2111A 708 
ULN2111N 708 
ULN2113 709 
ULN2113A 709 
ULN2113N 709 
ULN2114K 707 
ULN2114W 705 
UMT 3202 124 
UR105 116 
UR110 116 
UR115 116 


V6/4RC 
V6/4RJ 


V10/1SJ 


V10/2S 
V10/2SJ 
V10/15A 
V10/30A 
V10/50A 


V13/11 


V15/10DP 
V15/20DP 


V15/20R 


V15/30DP 


V15C200/80-VF i. 
V30/10DP 1 


V30/20DP 121 
V30/30DP 104 
V51 102A 
V58 160 
V60/10DP 121 
V60/10P 121 
V60/20DP 121 
V60/20P 121 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
V60/30DP 121 
V60/30P 121 
V74 109 
V75 160 
V78 117 
V115 109 
V117 109 
V118 107 
V119 123A 
V120 160 
V120PH 108 
V120RH 128 
V126 145 
V129 107 
V135 109 
V139 128 
V143 107 
V144 124 
V145 121 
V146 128 
V148 117 
V152 159 
V154 128 
V159 133 
V160 142 
V162 159 
V166 128 
V167 134 
V169 123A 
V171 117 
V172 128 
V176 184 
V177 128 
V180 129 
V183 132 
V184 703 
V188 135 
V191 156 
V205 160 
V-210C 109 
V220 108 
V221 108 
V222 108 
V270-D1 116 
V297 123A 
V405 108 
V410 159 
V410A 129 
V435 108 
V442 116 
V8634-3 112 
V10158 116 
V10916-3 109 
V1112 177 
V1650E-4 133 
V1833E 133 
V3074A20 116 
V3074A21 116 
V50260-10 177 
V50260-16 109 
V50260-36 177 
VB11 102A 
VB100 116 
V B300 116 
V B400 116 
V B500 116 
V B600 116 
V B600A 116 
VBH600 116 
VD6 116 
VD11 109 
VD12 109 
VD13 109 
VFA2745C 116 
VFG2745B 104 
VFG-274513 104 
VFL-2744K 126 
VFP-2746C 104 
VFP-6537C 121 
VFQ2745F 102A 
VFS5K 126 
VFS-2745 102A 
VFS-2745J 102A 
VF-SDIA 506 
VFT-2745H 102A 
VFU-2746B 121 
VFW-27450 126 
VFY-2745E 100 
VL18RJ 126 
VM-0.09M 113 
VM-PH9D522/1 116 
VM-PH110522/1 116 
VM-TCO2PII/2 116 
VM30203 121 
VM30209 123A 
VM30233 124 
VM30234 124 
VM30241 123A 
VM 30242 123A 
VM30244 102A 


VM30245 through ZH27 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
VM 30245 124 
VO1G (Emerson) 115 
VO3-C 116 
VO3-G 117 
VO6-C 116 
VR5.6 136 
VR5.6A 136 
VR5.6B 136 
VR9B 139 
VR9.1 139 
VR9.1A 139 
VR9.1B 139 
EE 
VR10B 140 
VR11 141 
VRI1A 141 
VR11B 141 
VR12 142 
VR12A 142 
VR12B 142 
VR13 143 
VRI3B 143 
VR14 144 
VR14A 144 
VR14B 144 
VRIBA 145 
VR15B 145 
VR27 146 
VR27A 146 
VR27B 146 
VR33 147 
VR33A 147 
VR33B 147 
VR56 148 
ye 148 

B 
VR62 149 
VR62A 149 
VR62B 149 
VR82A 150 
VR82B 150 
VR110 151 
VR110A 151 
VS-0A70 109 
VS-1 116 
VS-2SA71 160 
VS-2SA71B 160 
VS-2SA71BS 160 
VS-2SA103 160 
VS-2SA358 126 
VS-2SA378 126 
VS-2SA379 126 
VS-2SA385 126 
VS-2SB126 121 
VS-2S B126F 127 
VS-2SB126V 127 
VS-2SB128V 127 
VS-2SB171 102A 
VS-2SB172 102A 
VS-2SB172FN 102A 
VS-2SB176 102A 
VS-2SB178 102A 
VS-2SB178A 102A 
VS-2SB324 102A 
VS-2S B448 127 
VS-2SC58 154 
VS-2SC58A 154 
VS-2SC58B 154 
VS-2SC58C 154 
VS-2SC206 108 
VS-2SC208 108 
VS-2SC288A 108 
VS-2SC324H 123A 
VS-2SC385L 160 
VS-2SC458 123A 
VS-2SC446 161 
VS-2SC538 123A 
VS-2SC563 108 
VS-2SC645 108 
VS-2SC645A 108 
VS-2SC683 161 
VS-2SC684 108 
VS-2SC762 108 

VS120 116 
VS202 116 
VS-CS1255H 128 
VS-CS1255HF 128 
VS-CS1256HG 129 
VS-DGINR 116 
VSF2745 100 
VS-FRI 116 
VS-FRIP 116 
VS-FT-IN 116 
VSG-20024 116 
VSPH9D522/1 116 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
VS-SD-1B 506 
VS-SD-1Z 116 
VS-SD-82A 112 
VS-TCO-2P11/2 116 
W1A 133 
WC120 116 
WC14020 116 
WC14027 116 
WC19862 103A 
WC19862A 158 
WC19863 102A 
WC19864 102A 
WC19865 116 
W D001 116 
W D002 116 
W D003 116 
WD004 116 
WD005 116 
WD006 116 
WD007 116 
WD008 116 
W D009 116 
WD010 116 
WD011 116 
WD012 116 
WD013 116 
WD014 116 
WD015 116 
WR006 116 
WR011 166 
WR013 Hee 
WR030 16 
W R040 166 
WR100 116 
W R200 116 
WR 300 116 
W R400 116 
WRE981 116 
WT16X7 113 
WT16X8 114 
WT16X9 114 
WTV3MC 160 
WTV6MC 160 
WTV6PWR 121 
WTV12MC 160 
WTV12PWR 121 
WTV15MG 102A 
WTV15VMG 102A 
WTV20MC 160 
WTV20MG 102A 
WTV20VHG 102A 
WTV20VH6 102A 
WTV20VMG 102A 
WTV25PWR 121 
WTV30VHG 102A 
WTV30VLG 102A 
WTV30V MG 102A 
WTV40P WR 121 
WTV99PWR 121 
WTV129PWR 105 
WTV199PWR 121 
WTV299PWR 105 
WTVAT6 102A 
WTVAT6A 160 
WTVB5 160 
WTVB5A 102A 
WTVBA6 160 
WTVBA6A 102A 
WTVBE6 160 
WTVBE6A 102A 
WTV-BMC 102A 
WTV-L6 101 
WTVSA7 101 
WTVSK7 101 
WTVSQ7 101 
WX6 109 
WZ522 135 
WZ523 136 
WZ533 140 
WZ535 142 
WZ537 144 
WZ538 145 
WZ905 135 
WZ916 141 
WZ917 142 
WZ919 144 
WZ920 145 
X1C1644 102A 
X5M6 116 
X16 109 
X16A545-7 123A 
X16A1938 123A 
X16N1485 123A 
X18 109 
X42 160 
X78 100 
X137 105 
X1005 121 
XA101 160 
XA102 160 





To Be ECG 
Replaced Replacement 
XA103 160 
XA104 160 
XA111 160 
XA112 160 
XA121 116 
XA122 102A 
XA123 160 
XA124 160 
XA126 160 
XA131 160 
XA141 160 
XA142 160 
XA143 160 
XA495C 159 
XA701 01 
XA702 101 
XA703 101 
XBl 102 
XB2 
XB2/XB4 103A&158(CP) 
XB3 102 
XB3B 102 
XB3C 102 
XB4 103 
XB5 104 
XB7 104 
X B8 160 
XB9 160 
XB10 160 
XB12 128 
XB13 102A 
XB14 121 
XB102 102A 
XB103 102A 
XB104 102A 
XB112 102A 
XB113 102A 
XB114 102A 
XC101 102A 
XC121 102A 
XC131 102A 
XC141 121 
XC142 121 
XC155 104 
XC156 104 
XC171 102A 
XD2A 110 
XJ13 102 
XJ71 160 
XJ72 160 
XJ73 160 
XN12A 104 
XN12B 104 
XN12C 104 
XN12E 104 
XS10 116 
XS16 116 
XS16A 116 
XS17 116 
XS17A 116 
XS18 116 
XS22 116 
XS23 116 
XS23A 116 
AS 116 
XS40A 116 
XT15X3 108 
XU604 116 
Y100 114 
Y363 102A 
YC02P11/2 116 
YR011 116 


YSG-V47-1-3 116 
YSG-V47-7-51-1 116 
YSG-V81-2-3 178MP 


YSG-V139-2-2 109 
VVI 102A 


2 
VVIA 102A 
YV2 102A 
Z0A3.3 134 
Z0A3.9 134 
Z0B3.3 134 
Z0B3.9 134 
Z0B4.7 135 
Z0B5.1 135 
Z0B5.6 136 
Z0B6.2 137 
Z0B9.1 139 
Z0B10 140 
Z0B12 142 
Z0B15 145 
Z0B27 146 
Z0C3.3 134 
Z0C3.9 134 
Z0C4.7 135 
Z0C5.1 135 
Z0C5.6 136 
Z0C6.2 137 
Z0C9.1 139 
Z0C10 140 


To Be 
Replaced 


Z0C12 
Z0C15 
Z0C27 
Z0D3.3 
Z0D3.9 


Z0D4.7 
Z0D5.1 
Z0D5.6 
Z0D6.2 
Z0D9.1 


Z0D10 
Z0D12 
Z0D15 
Z0D27 
Z1A3.3 


Z1A3.9 
Z1B3.9 
Z1B4.7 
Z1B5.1 
Z1B5.6 


Z1B6.2 
Z1B7.5 
Z1B9.1 
Z1B10 
Z1B12 


Z1B15 
Z1B27 
Z1C3.3 
Z1C3.9 
Z1C4.7 


Z1G5.1 
Z1C5.6 
Z1C6.2 
Z1C10 
Z1C12 


Z1C15 
Z1C27 
Z1D3.3 
Z1D3.9 
Z1D4.7 


Z1D5.1 
Z1D5.6 
Z1D6.2 
£1D7.5 
Z1D10 


Z1D12 
Z1D15 
Z1D27 
Z2A51F 
Z2A56F 


Z2A62F 
Z2A91F 
Z2A120F 
Z2A150F 
Z 3.3 


Z3.6 
Z3.9 
Z4B5.1 
Z4B5.6 
Z4B9.1 


Z4B12 
Z4B15 
Z4B27 
Z4B33 
Z4X5.1A 


Z4X5.1B 
Z4X5.6 


Z4XL6.2 


Z4XL6.2B 


Z4XL7.5 
Z4XL9.1 


Z4XL9.1B 


Z4XL12 


Z4XL12B 


Z4XL14 


Z4XL14B 


Z4XL75 
Z4.7 


Z5A3.3 
Z5A3.9 
Z5B3:3 
Z5B3.6 
Z5B3.9 


Z5B4.7 
Z5B5.1 
Z5B5.6 
Z5B6.2 
Z5B9.1 


Z5B10 
Z5B12 
Z5B15 
2563.3 
253.9 


dcs metn 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 


Z5C4.7 
Z5C5.1 
Z5C5.6 
Z5C6.2 
Z5C9.1 


Z5C10 
Z5C12 
Z5C15 
25D3.3 
Ζ5Ό3.9 


Z5D4.7 
Z5D5.1 


ΖΑΙΙΑ 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


ECG 
Replacement 


To Be 
Replaced 
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ZD82A 


ECG 
Replacement 





To Be ECG 

Replaced Replacement 
ZD82B 150 
ZD110 151 
ZD110A 151 
ZD110B 151 
ZDT10 108 
ΖΌΤΙΙ 108 
ZDT20 108 
ZDT21 108 
ZDT30 108 
ZDT31 108 
ZE5.6 136 
ZE10 140 
ΖΕΙ2 142 
ΖΕΙΖΑ 142 
ZE12B 142 
ZE15 145 
ZE15A 145 
ZE15B 145 
ZE27 146 
ZE27A 146 
ZE27B 146 
ZE33 147 
ZE33A 147 
ZE33B 147 
ZE62 149 
ZE62A 149 
ZE62B 149 
ZE82 150 
ZE82A 150 
ZE82B 150 
ZE110 151 
ZE110A 151 
ZE110B 151 
ZEC5.6 136 
ZEC12 142 
ZEC27 146 
ZF3.3 134 
ZF3.6 134 
ZF3.9 134 
ZF4.7 135 
ZF5.1 135 
ZF5.6 136 
ZF6.2 137 
ZF9.1 139 
ZF10 140 
ZF12 142 
ZF12A 142 
ZF12B 142 
ZF15 145 
ZF15A 145 
ZF15B 145 
ZF27 146 
ZF27A 146 
ZF27B 146 
ZF33 147 
ZF33A 147 
ZF33B 147 
ZF62 149 
ZF62A 149 
ZF62B 149 
ZF82 150 
ZF82A 150 
ZF82B 150 
ZG3.3 134 
ZG3.9 134 
ZG4.7 135 
ZG5.6 136 
ZG10 140 
ZG12 142 
ZG15 145 
ZG15A 145 
ZG15B 145 
ZG27 146 
ZG27A 146 
ZG27B 146 
ZG33 147 
ZG33A 147 
ZG33B 147 
ZG62 149 
ZG62A 149 
ZG62B 149 
ZG82 150 
ZG82A 150 
ZG82B 150 
ZH9.1 139 
ZH9.1A 139 
ZH9.1B 139 
ZH11 141 
ZH11A 141 
ZH11B 141 
ZH12 142 
ZH12A 142 
ZH12B 142 
ZH13 143 
ZH13A 143 
ZH13B 143 
ZH15 145 
ZH15A 145 
ZH15B 145 
ZH27 146 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


To Be ECG 
Replaced Replacement 
ZH27A 146 
ZH27B 146 
ZH33 147 
ZH33A 147 
ZH33B 147 
ZH56 148 
ZH56A 148 
ZH56B 148 
ZH62 149 
ZH62A 149 
ZH62B 149 
ZH82 150 
ZH82A 150 
ZH82B 150 
ZH110 151 
ZH110A 151 
ZH110B 151 
ZJ12 142 
ZJ12A 142 
ZJ12B 142 
ZJ15 145 
ZJ15A 145 
ZJ15B 145 
ZJ27 146 
ZJ27A 146 
ZJ27B 146 
ZJ33 147 
ZJ33A 147 
ZJ33B 147 
ZJ40 108 
Ζ162 149 
ZJ62A 149 
ZJ62B 149 
ZJ72 160 
ZJ73 160 
Z J82 150 
ZJ82A 150 
ZJ82B 150 
ZJ110 151 
ZJ110A 151 
ZJ110B 151 
ZJ252B 116 
ZM33 147 
ZO-12 142 
ZO-12A 142 
ZO-12B 142 
ZO-15 145 
ZO-15A 145 
ZO-15B 145 
ZO-27 146 
ZO-27A 146 
ZO-27B 146 
ZO-33 147 
ZO-33A 147 
ZO-33B 147 
ZO-62 149 
ZO-62A 149 
Z0-62B 149 
Ζ0-82 150 
ZO-82A 150 
ZO-82B 150 
ZO-110 151 
ZO-110A 151 
ZO-110B 151 


Tvpeto Be 
Replaced 


ADMIRAL 
93B3-3 
93B3-4 
93B22-3 
93C22-1 
93C22-3 


AIRLINE 
TV24176 
QC-1 


To Be 
Replaced 


Replacement 


To Be 
Replaced 


ECG 
Replacement 


ZH27A through ZZ110 


ECG 


Replacement 


ZOD6.2 


ZQ82A 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
134 ZQ82B 150 
135 ZQ110 151 
136 ZQ110A 151 
137 ZQ110B 151 
142 ZR15 116 
145 ZR50B793-1 142 
146 | ZR50B849-1 146 
147 ZR50B921-2 138 
149 | ZR50B921-3 145 
150 ZR60 116 
151 ZR61 116 
137 ZR62 116 
145 ZR63 116 
146 ZR64 116 
147 ZR66 116 
149 ZR500 116 
150 | ZR590A 116 
151 | ZR1025 116 
135 ZR1031 116 
136 ZR1035 116 
137 ZR1076 116 
139 ZS5.6 136 
140 ZS5.6A 136 
142 | ZS5.6B 136 
142 £27 116 
142 ZS8 116 
145 ZS9.1 139 
145 ZS9.1A 139 
145 ZS9.1B 139 
146 ZS10A 116 
146 ZS10B 116 
146 Lolz 142 
147 ZS12A 142 
147 ZS12B 142 
147 ZS15 x 145 
149 ZS15A 145 
149 ZS15B 145 
149 ZS20A 116 
150 ZS20B 116 
150 ZS21 116 
150 ZS22 116 
151 ZS23 116 
151 ZS24 116 
151 ZS25 116 
139 ZS27 146 
139 ZS27A 146 
139 ZS27B 146 
142 ZS30 116 
142 ZS30A 116 
142 ZS30B 116 
145 ZS31 116 
145 ZS31A 116 
145 ZS31B 116 
146 Z S32 116 
146 ZS32A 116 
146 ZS32B 116 
147 ZS33 147 
147 ZS33A 147 
147 ZS33B 147 
149 ZS34 116 
149 | ZS34A 116 
149 ZS34B 116 
150 ZS50 116 
150 ZS51 116 


ZS110A 


ZS110B 
ZS120 
ZS121 
ZS122 
ZS123 


ZS124 
ZT5.6 
ZT5.6A 
ZT5.6B 
ZT6.2 


ZT6.2A 
ZT6.2B 


ECG To Be 
Replacement | Replaced 
116 | ZT42 
116 | ZT43 
149 | ZT44 
149 | ZT50 
149 | ZT60 
116 | ZT61 
116 | ZT-62 
116 | ZT62 
116 | ZT62A 
116 | ZT62B 
116 | ZT63 
116 | ZT64 
125 | ZT66 
125 | ZT68 
125 | ZT80 
150 | ZT81 
150 | ZT-82 
150 | ZT82 
116 | ZT82A 
116 | ZT82B 
116 | ZT83 
116 | ZT84 
116 | ZT86 
116 | ZT87 
116 | ZT88 
116 | ZT89 
116 | ZT90 
116 | ZT93 
151 | ZT94 
151 | ZT-110 
151 | ZT110 
116 | ZT110A 
116 | ZT110B 
116 | ZT111 
116 | ZT112 
116 | ZT113 
136 | ZT114 
135 | ZT116 
136 I ZT117 
137 | ZT118 
137 | ZT119 
137 | ZT131 
139 | ZT152 
139 | ZT153 
139 | ZT154 
142 | ZT180 
142 | ZT181 
142 | ZT182 
145 | ZT183 
145 | ZT184 
145 | ZT187 
123A | ZT190 
123A | ZT191 
123A | ZT192 
123A | ZT193 
123A | ZT202 
146 | ZT203 
146 | ZT204 
146 | ZT210 
147 | ZT211 
147 | ZT280 
147 | ZT281 
123A | ZT282 
123A | ZT283 


To Be ECG 

Replaced Replacement 
ZT284 

ZT286 

ΖΤ287 

ZT402 123A 
ZT403 123A 
ZT404 123A 
ZT406 123A 
ZT696 123A 
ZT697 123A 
ZT706 123A 
ZT706A 123A 
ZT708 123A 
ZT709 

ZT917 

ZT918 

ZT1479 128 Z 
ZT1481 

ZT1487 

ZT1488 

ZT1489 130 
ZT1490 

ZT1613 

ZT1700 128 
ZT1702 

ZT1708 123A 

ΑΝ ΕΝ 123Α 
ZT2205 123A 
ZT2206 123A 
ZT2368 

ZT2369 

ZT2369A 108 
ΖΤ2475 

ΖΤ2476 123Α 
ΖΤ2477 123Α 
ΖΤ2708 

ΖΤ2857 

ΖΤ2938 108 | ZY62 
ZT3269A 108 

Z 13512 

ZT 3600 108 ZY82 
ZT3866 

ZU12 

ZU12A 

ZU12B 

ZU15 

ZU15A 

ZU15B 

ZU?7 

ZU27A 

ZU27B 

ZU33 

ZU33A 

ZU33B 

ZU62 149 ZZ10 
ZU62A 149 ZZ12 
ZU62B 149 ZZ15 
ZU82 150 ZZ27 
ZU82A 150 2233 
ZU82B 150 ZZ62 
ZU110 151 ZZ82 
ZU110A 151 
ZU110B 151 

ZV9.1 139 
ZV9.1A 139 


128 ZV110B 


142 | ZY110A 


QUARTZ COLOR OSCILLATOR CRYSTALS 
replacement guide by set manufacturer 


136-000100 


105330 
530089-2 


AMBASSADOR 


R105330 
817129 
817147 
817157 


ECG 


Replacement 


358 
358 
358 
358 
358 


358 
358 
358 
358 
358 


358 
358 
358 
358 


Type to be 
Replaced 


AMC 
66X 0003-001 
68X 0003-001 
105330 
817147 


ANDREA 
3.5MC Crystal 
A95-5286 


ARISTOCRAT 
3.5MC Crystal 
2001786-169 


BRADFORD 
66X 0003-001 
68X 0003 
68X 0003-001 
105330 
T-E0137 


ECG 
Replacement 


358 
358 
358 
358 


358 
358 


358 
358 


358 
358 
358 
358 
358 


Type to be ECG 
Replaced Replacement 

CAPEHART 

750746A 358 
CATALINA 

66X 0003-001 358 

105330 358 

817147 358 
CLAIRTONE 

80000900 358 
CBS COLUMBIA 

63000061 358 
CORONADO 

CX-9000 358 

66X0003-001 358 

68X 0003-001 358 

105330 358 


Type to be 
Replaced 


CURTISMATHES 


3.58MC 
9A1 
09A001-00 


DEL MONICO 
A04021 
QC-1 


DOMINION 
37-8-1 


DU MONT 
105330 
R 105330 
817129 
817147 


Replacement 


358 
358 
358 


358 
358 


358 


358 
358 
358 
358 


fl 


ECG SEMICONDUCTOR REPLACEMENT GUIDE 


QUARTZ COLOR OSCILLATOR CRYSTALS ccont'd) 
replacement guide by set manufacturer 








Type to Be ECO Type to be ECG Type to be EGG : s x 
olor Oscillator 
Replaced Replacement Replaced Replacement | Replaced Replacement Γ ci | 
ELECTRHOME PACKARD BELL (SEARS)SILVERTONE = 
37-8-01 358 72020 358 T-E0317 358 75" 
105330 358 72059 358 33-4-3 358 X 
33-4-3A 358 T 
EMERSON PANASONIC 33-7-3 358 " 
R105330 358 TYPICAL 
TSS-616-1 358 48-77 358 
817036 358 η ΕΟ | 
di de PENNCREST 105330 358 — 
66X 0003-001 358 599995 358 
817175 358 aes | 
68X 0003-001 358 E. 
GENERAL ELECTRIC 105330 358 STROMBERG CARLSON | 
GE-41 358A 162201 358 
σ 58 
GE-42 358 | PHILCO Color Burst Filter 
ET41X27 358A 34-0012 358 SYLVANIA - 
ET41X47 358A 34-8028 358 72059 358 š N 
23B-210067-001 358A 34-8034-4 358 105330 358 
23B-210067-002 358A 26-16162-1 358 
PILOT 
KOFEMAN 817147 358 | SVMPHONIC 
3.58MC Crystal 358 T-E0317 358 
136-000100 358 RCA 
136-000200 358 78896 358 TOSHIBA 
MAGNAVOX 102249 358 
M 105330 358 1107863-1 358 8M-26102 358 
530089-2 358 1107863-2 358 66X 0003-001 358 
MOTOROLA 105330 358 Color Oscillator 9) 
4887322230 358 | RAYTHEON 
8M-26102 358 TV MFRS OF AMERICA JE. 
48166544A88 358 ο... € p 
48C66865A01 358 η 
48C66865A02 358B SETCHELL-CARLSON WESTINGHOUSE l 
48C66865A03 358B 3.58MC 358 296V 001H01 358 m 
48C66865A04 358B X-1018 358 SSG OD TNMOR τος αἱ πὲ E 
MUNTZ 296V 023C 358B i 
ον υσοο 35g | SENTINEL 690V 38H25 358 T 
3.5MC Crystal 358 | | | 
OLYMPIC 20E1114 959 | ZENITH 
CR32077R 358 103-28 358 oL 
CR32077-1 358 SHARP 103-71 358 35° 
105330 358 615130 358 103-89 358 SEA 


ECG 305 Stocking Unit—provides handv 
storage for ECG devices 


e Contains 24 of most commonly-used ECG semicon- 
ductor tvpes—replace over 20,000 tvpes lu 


e Interlocking modular construction—expandable to MMA 
any desired size e Packaged small enough to fit into tube caddy 


e Ten drawers with dividers and preprinted labels 
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QUICK SELECTION GUIDE TO ECG SILICON 


PLASTIC POWER TRANSISTORS 


Plastic power transistors have been more and more 
commonly finding their way into entertainment equip- 
ment; the large variety of styles, shapes, sizes, and 
electrical characteristics employed often pose a prob- 
lem in finding a suitable replacement. The Sylvania 
ECG semiconductor line goes a long way to ease this 
problem for the serviceman by offering a few, carefully- 
selected types which provide replacement coverage 
in the majority of cases. 

If the specific type number to be replaced is not listed 
in the replacement directory of this book, here, for 
quick reference, is a convenient guide to these ECG 
devices to facilitate selection of the appropriate re- 
placement transistor for your application. The chart 
provides package outlines for rapid visual identifica- 
tion plus major electrical parameters of the ECG tran- 
sistor. Complete specifications for these transistors 
are provided on pages 2 through 5 in the front section 
of this book. A few handy service hints to aid in the 
replacement job follow. 

In general, it is recommended that transistors in push- 
pull, parallel, complementary symmetry, and ''quasi" 
—complementary symmetry circuits be replaced in 
pairs. Following this practice simplifies balancing of 
the circuit as well as improving performance and reli- 
ability of the job. NPN/PNP types suitable for replacing 
in complementary pairs are noted in the chart. 


Forming Pins 

(1) To avoid pulling wnen bending a plastic transistor 
pin, always restrain the pin firmly by holding with 
a pair of needle-nosed pliers or tweezers located 
at least να inch away from the transistor body. 
Internal connections of the pins to their junctions 
may be disrupted if this procedure is not observed. 

(2) If pins must be spread apart, bend the pin only in 
the narrow portion of its length, again restraining 
the pin during bending as per step 1. 

(3) Maintain a bend radius of at least 1⁄4 inch. 

(4) Do not repeatedly bend pins. Insulate pins if nec- 
essary to avoid short circuits. 

(5) Mount the transistor before soldering to leads. 


Mounting 

(1) Use the proper mounting hardware, such as insu- 
lating bushings, insulating washers, etc., called 
for by the specific application. 

(2) To promote efficient heat transfer, insulating 
washers, when required, should be thin (typically 
three mils for a mica washer). Use a thin, even 
layer of ECG406 silicone grease on both sides of 
the washer. 

(3) Exercise care that the tool used to tighten the tran- 
sistor retaining nut or bolt does not contact the 
transistor body. 

(4) Do not exceed six inch-pounds torque (an average 
male can exert about 50-inch pounds torque with 
a screwdriver). 

(5) Avoid exerting pull on the transistor pins while 
connecting them to their circuit connections. Pro- 
vide a means of strain relief if these connections 
tend to place pulling forces on the pins. 

After soldering the connections using good solid-state 

practice, complete the replacement job with a check 

of the transistor bias, following the procedures pro- 
vided by the equipment manufacturer. 


REAR METAL 
CONTACT 
CONNECTS TO 
COLLECTOR 


BASE 
MA | i 
130" | 
COLLECTOR 070" 


ECG157-NPN 
300V, 500mA, 20W 


ECG184-NPN | ερ. 
ECG185-PNP "e 
60V, 4A, 40W 


.197" -520" 
tT NE 


τ- 


148" DIA. 
.138" THRU 


REAR METAL 
CONTACT 
CONNECTS TO 
COLLECTOR 


BASE 
77" gis t 
EMITTER aso: | 


ECG182-NPN C.P.* 
ECG183-PNP αν 
80V, 10A, 90W 


COLLECTOR 


CHAMFER 


147" 
—— DIA. 
137 


TAB CONNECTS 
TO COLLECTOR 


BASE fez) EMITTER 
COLLECTOR 


ECG153-PNP T 
60V, 4A, 40W 


iw Aes" ^ 
— TAB CONNECTED 
TO COLLECTOR 


ECG188-NPN C.P.* 
ECG189-PNP τ 
80V, 1A, 5W 


ECG190-NPN 
180V, 1A, 8W 


ECG191-NPN 
300V, 1A, 1W 


ECG171-NPN 
(1) Emitter 
(2) Base 
(3) Collector 
300V, 100mA, 6W 


ECG186-NPN | C.P.* 
ECG187-PNP PUT 
(1) Base 
(2) Collector 
(3) Emitter 
60V, 3A, 12.5W 





C.P.*—These devices may be used as complementary pairs. 
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semiconductors.... 


the time and inventory savers 


IM Broadest replacement 
coverage in the 
industry — 124 ECG 
types replace 
over 41,000 types 





ALSO IN CARTONS 





Available at your Sylvania Electronic Tube Distributor 
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